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PREFACE. 


er 


The  first  edition  of  this  book  of  tables  was  compiled  for  the 
purpose  of  supplying  a  great  deficiency,  by  affording  facilities  for 
reducing  deals  and  planks  of  the  dimensions  then  in  use  to  Quebec 
Standard,  and  saving  the  labour  of  calculation.  During  the  time  which 
has  since  elapsed,  it  has  become  customary  to  manufacture  lumber  of 
a  great  many  new  sizes,  consequently  in  preparing  a  second  edition 
computations  have  been  introduced  showing  the  equivalents  of  more 
than  two  hundred  different  dimensions  not  formerly  in  use,  thus 
adding  very  materially  to  the  usefulness  of  the  work. 

The  author  has  taken  a  great  deal  of  care  to  insure  correct- 
ness and  feels  confident  that  his  labour  will  be  appreciated. 
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800 

13810 

145.25 

aoo 

141.45 

152  40 

800 

lt.3  35 

174.30 

»00 

185  25 

196.20 

BOO 

20715 

218.10 

40O 

189    5 

203  35 

400 

218  10 

232.40 

400 

247  15 

261.45 

400 

276  20 

290.50 

500 

236.20 

254.30 

,  500 

272  40 

290.50 

SOO 

;.09.  5 

327.15 

500 

345.25- 

363.35 

4  feet  by  3  inches. 


!r 


\\- 


f 


'  f 


21  ins. 

22  ins. 

Std.  SSths 

P«s. 

23  ins. 

24  ins 

Pos. 

25  ins. 

26  ins. 

Pes. 

] 

27  ins. 

28  ins. 

Pes. 

StU.  55ths 

Std  55ths 

Std. S5ths 

Std  &.Hhs 

Std.  63tli.'< 

Std  66ths 

Std. 5dthi 

1 

.42 

.44 

1 

.46 

.48 

1 

.50 

.52 

.54 

1.   1 

S 

1.29 

1.33 

8 

1.37 

141 

8 

1.45 

1.49 

8 

1.53 

2.  2 

» 

216 

2.22 

a 

2  28 

234 

a 

240 

2  46 

a 

2  52 

3.  3 

4 

3.  3 

3.11 

4 

3.19 

3  27 

4 

3.35 

3.43 

4 

3.51 

4.  4 

5 

3.45 

4. 

0 

4.10 

4  20 

a 

430 

440 

5 

4  50 

6.  5 

(t 

4.32 

4.44 

6 

5.  1 

5.13 

0 

5  25 

5  37 

O 

5.49 

6.  6 

7 

5.19 

533 

7 

5  47 

6.  6 

7 

6  20 

6  34 

7 

6.48 

7.  7 

8 

6.  6 

6.22 

8 

638 

6.54 

8 

7.15 

7.31 

8 

7.47 

8.  8 

0 

6  48 

7.11 

0 

7.29 

7.47 

0 

8.10 

8.28 

0 

8.46 

9.  9 

14» 

7.35 

8. 

10 

8.20 

8.40 

10 

9.  5 

9.25 

10 

945 

10.10 

1 

8  22 

8.44 

1 

9  11 

9.33 

1 

10. 

•10  22 

1 

10.44 

11.11 

'    S 

9.  9 

9  33 

8 

10.  2 

10.26 

8 

10  50 

11.19 

8 

11.43 

12.12 

<     » 

9.51 

10.22 

8 

10.48 

11.19 

a 

11.45 

12  16 

a 

12.42 

13.13 

4 

10.38 

11.11 

i 

11.39 

12.12 

4 

12.40 

13.13 

4 

13.41 

14  14 

S 

1125 

12. 

S 

12.30 

13.  5 

S 

13  35 

14.10 

s 

14.40 

15.15 

« 

12.12 

12.44 

0 

13  21 

13.53 

0 

14.30 

15.  7 

0 

15.39 

16  16 

7 

12  54 

13.33 

7 

14.12 

14.46 

7 

1525 

16.  4 

7 

16  38 

17.17 

8 

13.41 

14.22 

8 

15.  3 

15.39 

8 

16.20 

17.  1 

8 

17.37 

18  18 

O 

14.28 

15.11 

0 

15.49 

16.32 

0 

1715 

17  53 

!> 

18  36 

1919 

80 

15.15 

16. 

80 

16.40 

17.25 

80 

18.10 

18.50 

80 

19.35 

20.20 

1 

16.  2 

16.44 

1 

17.31 

18  18 

1 

19.  5 

19.47 

1 

20  34 

21.21 

8 

16.44 

17  33 

8 

18.22 

19.11 

8 

20. 

20.44 

8 

2133 

22.22 

a 

17.31 

18.22 

8 

19.13 

20.  4 

a 

20.50 

2141 

a 

22.32 

23.23 

4 

18.18 

19.11 

4 

20.  4 

20  52 

4 

21.45 

22  38 

4 

2331 

24.24 

s 

19.  5 

20. 

S 

20.50 

21.45 

{S 

2240 

23.35 

s 

24  30 

25.25 

« 

1947 

20.44 

0 

21.41 

22.38 

0 

23.35 

24.32 

o 

2.^.29 

26.26 

7 

20.34 

21.33 

7 

22  32 

23.31 

7 

24.30 

25  29 

7 

26  28 

27.27 

8 

21.21 

22.22 

8 

23.23 

24.24 

8 

25.25 

26:26 

8 

27.27 

28.28 

f> 

22.  8 

23.11 

O 

24.14 

25.17 

» 

26.20 

27.23 

» 

28  26 

29,1'9 

»<» 

22  50 

24. 

80 

25.  6 

26.10 

ao 

27.15 

2820 

ao 

29.25 

30.30 

1 

23.37 

24  44 

1 

25.51 

27.  3 

1 

28  10 

2917 

1 

30.24 

31.31 

S 

24  24 

25.33 

8 

26.42 

27.51 

8 

29.  5 

30.14 

8 

31.23 

32.32 

» 

25  11 

26.22 

» 

27.33 

28.44 

a 

30. 

31  11 

a 

32.22 

33.33 

4 

25  53 

27.11 

4 

28  24 

29.37 

4 

30.50 

32.  8 

4 

33  21 

34.34 

S 

26  40 

28. 

5 

29.15 

30.30 

s 

31.45 

33.  5 

» 

34.20 

35.35 

« 

27.27 

28.44 

A 

30.  6 

31.23 

0 

32.40 

34.  2 

o 

3519 

36  36 

7 

28.14 

29.33 

7 

30.52 

32.16 

7 

33.35 

34.54 

7 

36.18 

37  37 

8 

29.  1 

30.22 

8 

31.43 

33.  9 

8 

34.30 

35  51 

8 

3717 

38.38 

9 

29.43 

31  11 

»,  32.34 

34.  2 

0 

35.26 

36.48 

0 

38.16 

39  39 

40 

30  30 

32. 

40,  33.25 

34.50 

40 

36  20 

37.45 

40 

39.15 

40.40 

1 

31  17 

32.44 

l|  34.16 

35.43 

1 

37.15 

38.42 

1 

4014 

41.41 

8 

32.  4 

33.33 

8    35.  7 

36.36 

8 

38.10 

39  39 

8 

41.13 

42.42 

S 

32.46 

34.22 

a,  35.53 

37.29 

a 

39.  5 

40.36 

a 

42.12 

43.43 

4 

3333 

35.11 

4    36.44 

38  22 

4 

40. 

41.33 

4 

43.11 

44  44 

5 

34.20 

36. 

S    3735 

39.15 

s 

40.50 

42.30 

5 

44.10 

45  45 

<l 

35.  7 

36.44 

«i  38.26 

40.  8 

0 

41.45 

43.27 

o 

45.  9 

46.16 

7 

35.49 

37.33 

7;  J9.17 

41.  1 

7 

42.40 

44.24 

7 

46.  8 

47.47 

8 

36.36 

38  22 

8 

40.  8 

41.49 

8 

43.35 

45.21 

8 

47.  7 

48  48 

0 

37.23 

39.11 

0 

40  54 

42.42 

0 

44  30 

46.18 

0 

48.  6 

49.49 

SO 

38.10 

40. 

BO    41.45 

43.35 

50 

4525 

47.15 

90 

49.  5 

60.50 

100 

76.20 

80. 

100    83  35 

8715 

100 

90  50 

94.30 

100 

98.10 

10145 

800 

152.40 

160. 

300    67  15 

174.30 

800 

181.45 

189    5 

800 

10620 

203.35 

800 

229.  6 

240. 

a<»0  -50.50 

261.45 

Hm 

272.40 

283.35 

aoo 

'-'94  30 

305.25 

400 

305  25 

320. 

400  :i34.30 

349    5 

400 

363.36 

37810 

40<» 

392.40 

407.16 

•00 

381.45 

4U0. 

soo 

418.10 

436.20 

SOO 

454.30 

472.40 

900, 

490.50 

509.  5 

5  feot  by  3  ii dies. 


5  ins. 

Sid  SJlbs 

.12 

6  ins. 

Pos 

1 

7  ins. 

Pes. 

iSiii.  JOlli*. 

.Si  d.  35t  li.« 

1 

.15 

.17 

•2 

.25 

.30 

•: 

.35 

a 

37 

.45 

:t 

.52 

4 

.50 

1.  5 

'i 

1.15 

n 

1.  7 

1.20 

Tk 

1.32 

» 

1.20 

135 

« 

1.50 

7 

1.32 

1.50 

4 

2.12 

8 

1.45 

2  10 

8 

2.:.o 

» 

2.  2 

2.25 

0 

2.47 

10 

.2.15 

2.40 

JO 

3.10 

1 

2.27 

3. 

1 

3.27 

s 

2.40 

3.15 

iS 

3.45 

» 

2.52 

3.30 

a 

4.  7 

4 

3.10 

3.45 

4 

4.25 

ti 

3.1^2 

4.  5 

n 

4.42 

0 

3.35 

4.20 

«i 

5.  5 

7 

3.47 

4.35 

7 

5.22 

8 

4.  5 

4.50 

8 

540 

» 

4.17 

5.10 

» 

6.  2 

»(» 

4.30 

5.25 

"AW 

6.20 

1 

4.42 

5.40 

I 

6.37 

» 

5. 

6. 

•A 

7. 

» 

5.12 

6  15 

a 

7.17 

4 

5.25 

6.30 

4 

7.35 

S 

5  37 

6.45 

n 

7..52 

0 

5.50 

7.  5 

0 

8.15 

7 

6.  7 

7.20 

7 

8.32 

8 

0.20 

7.35 

8 

8.50 

» 

6.32 

7.50 

« 

9.12 

a4» 

6.45 

8.10 

ao 

9.30 

1 

7.  2 

8.25 

J 

9  47 

s 

7.15 

8.40 

A 

10.10 

» 

7.27 

9. 

a 

10.27 

4 

7.40 

9.15 

4 

10  45 

ff 

7.52 

9.30 

n 

11.  7 

« 

8.10 

9  45 

0 

11,25 

.7 

8  22 

10.  5 

7 

11.42 

8 

8.35 

10.20 

8 

12.  5 

» 

8.47 

1 0.35 

0 

12.22 

40 

9.  5 

10.50 

40 

12.40 

1 

9.17 

11.10 

1 

13.  2 

a 

9.30 

11.25 

A 

13.20 

a 

9.42 

11.40 

a 

13  37 

4 

10. 

12. 

4 

14. 

s 

10.12 

12.15 

5 

14.17 

0 

10.J5 

12..30 

O 

14.35 

7 

10.37 

12.45 

7 

14  52 

8 

10.50 

13.  5 

8 

15.15 

0 

11.  7 

13.20 

» 

15.32 

SO 

11.20 

13  35 

5<» 

15.50 

1 

11.32 

13,50 

1 

16.12 

a 

1145 

14.10 

2 

16.30 

a 

12    2 

14.25 

a 

1647 

4 

12.15 

14.40 

4 

17.10 

s 

12.27 

15. 

5 

1727 

1.2.- 

i.4r 


,10 
.30 
,50 


3.1i 


.35 


4  20 

4.40 

5.  5 

5.25 

5.45 

6.10 

6.30 

6.50 

7.15 

7.35 

8. 

8.20 

8.40 


945 
10.10 
10.30 
10.50 
11.15 
1135 
12. 
12.20 
12  40 
13.  5 
13.25 
13.45 
1410 
14.30 
14.50 
15.15 
15.35 
16. 
16.20 
16  40 
17.  5 
17.25 
17.45 
18.10 
18.30 
18.50 
19.15 


5  ins 

d   66Ul^ 

12  40 
12.52 

13  10 
0:  13  22 

OO'  13.35 

l'  13  47 

2  14.  5 

a  14  17 

4  14  30 

5  14  42 
0  15. 

7  1512 

8  15.25 
tt    15.37 

70    15.50 
J    10.  7 
a|  16.20 
li..:{2 
16.45 


« 


1» 
80 


A 


O 
00 


A 


0 


0 
100 
200 

aoo 

40<» 

noo 

000 

700 
N«C 
000 


19.35    KMM 


20. 


»000 

3 


17.  2 
17.15 
17.27 
17.40 
17,. 52 
18.10 
18  22 

18  35 
18.47 
19.  5 

19  17 
19.30 
19.42 
20. 
20.12 
20.25 

20  37 
20.50 

21.  7 
21.20 
21.32 
21.45 

22.  2 
22.15 
22.27 
2240 
45.25 
68.10 
90.50 

113.35 
136.20 
1.59.  5 
181  45 
204.30 
227.15 


,Mil.  J. 


illlr 


15  15 
15.,, 0 
15.45 

16  5 
16.20 

l(i.3.T 

16.50 

17  10 
17  25 
1740 
18. 
18,15 
lS.:;o 
18.^5 
19,  5 

19  20 
19.35 
19,50 

20  10 
20,25 
20.40 
21. 
21.15 
2130 
21.45 
22.  5 
22  20 
22.35 
22,50 
23,10 
23.25 
23.40 
24. 
24.15 

24  30 
24.45 
25.  5 
25.20 
2"). 35 

25  50 
26.10 
26.25 
26.40 
27. 
27.15 
54.30 
81.45 

109.  5 
136  20 
163  35 
190,50 
218.10 
245.25 
272.40 
454.30   ,545.25 


Pes 


5U 


T  ins. 

-td  55tli.s 

lT.45~ 
18.  7 
18.25 

0  18.42 
00    19.  5 

1  19.22 
S  lO.lO 
a    20,  2 

4  21  i  20 

5  20.37 
O    -1. 

7  21.17 

8  21.35 

0  21  52 
70    22  15 

1  22.32 
A  22.50 
a    23.12 

4  23  30 

5  23.47 
O  24.10 
7j  24.27 
8'  24.45 
0{  25.  7 

80  25.25 
2542 
26.  5 


5 


9 '31 


26 
26  40 

27,  2 


«;  27  20 
7,  27.37 
8'  28. 
«  28.17 
00  2.s,35 
l!  28.52 
A  29.15 
a  29.32 
4  29  50 
5,  30.12 
30.30 
30.47 
31.10 
31.27 


0 


f» 


100   31.45 

800    f>3  35 

aoo  ^•'>-5 

4«o!l27.15 


500 
OOO 
700 


1 59. 

190.50 

222.40 


800  254.30 
000  286  20 

looo^^lfilo 

iiOOo!^36.20 


8  ins. 

■^td.  56ths 

1^0.20" 
20.40 
21.  5 
21.25 
21.45 
22.10 
22  .30 

22  50 
2:5.15 

23  35 
24. 

24  20 
24.40 
25.  5 

25  25 
25.45 
26.10 
26.30 
26.50 
27  15 
27  35 
28. 
28.20 
28.40 
29.  5 
29.25 
29.45 

30  10 
30.30 
30.50 

31  15 
31-35 
32- 
32-20 
32-40 
33  5 
33-25 
33.-15 
34.10 
34.30 
3450 
35.15 
35  35 
36. 
36.20 
72  40 

109.  5 
145-25 
181.45 
218.10 
254-30 
29050 
327.15 
363.38 
727.15 


10 


5  feet  by  3  inches. 


I'! 


I'tli 
■  Ml 


Pes. 
1 

a 

4 

S 
« 
7 

8 
O 
10 
1 
» 
» 
'■  4 
S 
(( 
7 

U 

an 
1 
» 

St 
4 

S 
« 

7 
H 
» 
»0 
1 

a 
a 

4 

R 

O 
7 

8 
9 

40 
1 

t 

O 

7i 
8 
O 
SO 

1 
s 

8 

4 
S 


9  ins. 


Sill,  ri.it  lis 


.22 
.45 
1.12 
1.35 
2.  2 
2.25 
2  47 
3.15 
3.37 
4.  5 
4.27 
4.50 
5.17 
5.40 
6.  7 
H.30 
6.52 
7  20 
7.42 
8.10 
8.32 
9. 

9.22 
945 
10.12 
10.35 
11.  2 
1125 
11.47 
12.15 

12  37 
13.  5 
1327 

13  50 
1417 
14.40 
15.  7 
15.30 
15.52 
16.2U 
16.42 
17.10 
17.32 
18. 
18.22 
18.45 
1912 
19  35 
20.  2 
20.25 
20.47 
21.15 
21.37 
22.  5 
22.27 


10  ins. I 

I 

Sid.  .■.5lli.<i   Van. 


.25 

.50 

1.20 

145 

2.15 

2  40 
3.10 

3  35 
4.  5 

4  30 
5. 

5  25 
5.50 
6.20 
6.45 
7.15 
7.40 
8.10 
8.35 
9.  5 
9.30 

10. 

10.25 

10.50 

11.20 

11.45 

12.15 

12.40 

13.10 

13.35 

14.  5 

14.30 

15. 

15.25 

15.50 

1620 

16.45 

17.15 

17.40 

18.10 

18.35 

19.  5 

19.30 

20. 

20.25 

20.50 

21.20 

21.45 

22.15 

22.40 

23.10 

23  35 

24.  5 

24.30 

25. 


1 

a 

4 
ti 

« 
7 
8 
• 
10 
1 

s 
a 

4' 
5 

« 

8 
0 

sso 

1 

a 

4 

s 

6 

7 
8 

o 
no 

1 
s 
a 

4 

a 

0 

7| 

8 

40 ' 

1 

a; 

4> 

s 

6 

7 
8 
01 
50! 

ll 
s 

8 

4 
S 


11  Ins.lia  ins 

Pc<. 

9  ins. 

10  ins 

l'o=.. 

11  ins  I 

i 

12  ins. 

Std.SSthK 

Sal.  .Wth.« 
30 

Mil.  6f)lll.s 

.>id  i)Mif 

25.25 

28. 

Std   .'i.^thg 

.27 

5<> 

22.50 

5U 

3(t.30 

1. 

1.  5 

7 

23.17 

25.50 

4 

28.27 

31.  5 

1.27 

1 .35  ■ 

8    2340 

20.20 

H 

29 

31.35 

2. 

2.10 

0   24    7 

26.45 

0 

29.27 

3210 

2.27 

240 

«0    24:i0 

27.15 

00 

30. 

32.40 

3. 

3.15 

1    24  52 

27.40 

1 

30.27 

33.15 

3.27 

3.'15 

8   25.20 

2S.10 

a 

31. 

33.45 

4. 

4.20 

a    25.42 

28.35 

» 

31  27 

34.20 

4.27 

4.50 

4    26^10 

29.  5 

4 

32. 

34..50 

5. 

5.25 

«    26.32 

29,30 

S 

32.27 

3.1.25 

5.27 

6. 

0   27. 

30, 

O 

33. 

36. 

6. 

6.30 

7   27.22 

30.25 

7 

33.27 

3630 

6  27 

7.  5 

8   27.45 

30.,50 

8      34. 

37.  5 

7. 

7.35 

«   28  12 

31.20 

«|     34.27 

37  35 

7.27 

8.10 

70   28.35 

31.45 

70,      35. 

38.10 

8. 

8.40 

1   29.  2 

32  15 

1      35.27 

38.40 

8.27 

9  15 

2   29.25 

32  40 

Sl     36. 

.39.15 

9. 

9.45 

a   29.47 

33.10 

a 

36.27 

39.45 

9.27 

10  20 

4   :i0.15 

33.35 

^      4 

37. 

40.20 

10. 

10.50 

S    30.37 

34.  5 

S 

37.27 

40.50 

10.27 

11.25' 

«    31.  5 

34.30 

0 

38, 

41.25 

11. 

12. 

7 

3127 

35. 

7 

38,27 

42. 

11.27 

12.30 

8 

31.50 

35.25 

8 

39. 

42  30 
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110.50 

7 

10.45 

11.25 

7 

12.  5 

12.40 

3 

95.45 

101.25 

3 

107.  5 

112.40 

^ 

12.20 

13.  5 

8 

13.45 

14.30 

a 

97.20 

103.  5 

a 

108.45 

114.30 

» 

13.50 

14.40 

» 

15.30 

16.20 

4 

98.50 

104.40 

4 

110.30 

116.20 

10 

15.25 

16.20 

10 

17.15 

18.10 

5 

100.25 

106.20 

a 

112.15 

118.10 

1 

17. 

18. 

1 

19. 

20. 

0 

102. 

108. 

G 

114. 

120. 

» 

18.30 

1935 

s 

20.40 

21.45 

7 

103.30 

109.35 

7 

115.40 

121.45 

» 

20.  5 

21.15 

s 

22.25 

23.35 

8 

105.  5 

111.15 

8 

117.25 

123.35 

4 

21.35 

22.50 

4 

24.10 

25.25 

!» 

106  35 

112.50 

» 

119.10 

125.25 

a 

23.10 

24.30 

5 

25.50 

27.15 

70 

108.10 

114.30 

70 

120.50 

127.15 

n 

24.40 

26.10 

0 

27.35 

29.  5 

1 

109.40 

116.10 

1 

122.35 

129.  5 

7 

26.15 

27.45 

7 

29.20 

30.50 

S 

111.15 

117.45 

3 

124.20 

130.50 

8 

27  45 

29  25 

8 

31.  5 

32.40 

a 

112.45 

119.25 

a 

126.  5 

132.40 

» 

29.20 

31.  5 

0 

32.45 

34.30 

4 

114.20 

121.  5 

4 

127.45 

134.30 

sso 

30.50 

32.40 

»0 

34.30 

36.20 

5 

115.50 

122.40 

s 

129.30 

136.20 

] 

32.25 

34.20 

1 

36.15 

38.10 

0 

117.25 

124.20 

0 

131.15 

138.10 

» 

34. 

30. 

a 

38. 

40. 

7 

119. 

126. 

7 

133. 

140. 

a 

35.30 

37.35 

a 

39.40 

41.45 

8 

120.30 

127.35 

8 

134.40 

141.45 

4 

37,  5 

39.15 

4 

41.25 

43.35 

0 

122.  5 

129.15 

0 

13625 

143.35 

s 

38.35 

40.50 

S 

43.10 

45.25 

80 

123.35 

130  50 

80 

138.10 

145.25 

<t 

40.10 

42.30 

0 

44.50 

47.15 

] 

125.10 

132.30 

1 

139.50 

147.15 

7 

41.40 

44.10 

7 

40.35 

49.  5 

•» 

126.40 

134.10 

S 

141.35 

149.  5 

8 

43.15 

45.45 

8 

48.20 

50.50 

a 

128.15 

135.45 

a 

143  20 

150.50 

n 

44  45 

47.25 

U 

50.  5 

52.40 

4 

129.45 

137.25 

4 

145.  5 

152  40 

ao 

46.20 

49.  5 

ao 

51.45 

54.30 

r. 

131.20 

139.  5 

a 

146.45 

154.30 

1 

47.50 

50.40 

1 

5330 

56.20 

0 

132.50 

140.40 

0 

148.30 

156  20 

s 

49.25 

52.20 

2 

55.15 

58.10 

7 

134.25 

142.20 

7 

150.15 

15810 

» 

51. 

54. 

a 

57. 

60. 

8 

136. 

144. 

8 

152. 

160. 

4 

52.30 

55.35 

4 

58.40 

61.45 

0 

137.30 

■45.35 

» 

153.40 

161  45 

n 

54.  5 

57.15 

n 

60.25 

63.35 

00 

139.  5 

147.15 

00 

155.25 

163.35 

i\ 

55  35 

58.50 

0 

62.1  u 

65.25 

1 

140.35 

14850 

] 

157.10 

165.25 

7 

57.10 

6030  i 

7 

63.50 

67.15 

•» 

142.10 

150. .30 

a 

158..50 

167.15 

8 

58.40 

62.10 

8 

65.35 

69.  5 

a 

143.40 

152.10 

a 

160.35 

169.  5 

» 

00.15 

63  45 

<> 

67.20 

70.50 

4 

145.15 

1,53.45 

4 

162.20 

170.. 50 

<10 

01.45 

65.25 

4» 

69.  5 

72.40 

r^ 

146.45 

155.25 

5 

164.  5 

172.40 

1 

63.20 

67.  5 

1 

70.45 

7430 

0 

148.20 

157.  5 

0 

165.45 

174.30 

» 

0-4.50 

68.40 

S 

V2  30 

76.20 

7 

140.50 

158.40 

7 

167.30 

176  20 

a 

66.25 

70.20 

a 

74.15 

78.10 

S 

15125 

160.20 

8 

169.15 

178  10 

4 

68. 

72. 

4 

76. 

80. 

IV 

153. 

162. 

0 

171. 

ISO. 

5 

69.30 

73.35 

5 

77.40 

81.45 

]<(0 

154.30 

163.35 

100 

172.40 

181.45 

0 

71.  5 

75.15 

0 

79.25 

83.35 

^00 

309.  5 

327.15 

200 

345.25 

363,35 

7 

72.35 

70.50 

y 

81.10 

85.25 

aoo 

463,35 

490.50 

ao(» 

400 
500 
IMIO 

518.10 

545  ~  5 

8 

74.10 

78.30 

8 

82.50 

87.15 

4«m 

618.10 

654.30 

690..50 

727.15 

O 

75.40 

80.10 

0 

84.35 

89.  5 

'■■'.'., 

772.40 

818.10 

863.35 

900.  5 

SO 

77.15 

81.45 

SO 

86,20 

90.50 

\.y 

927.15 

981.45 

1036.20 

1090.50 

1 

78.45 

83.25 

1 

88.  5 

92.40 

7««.» 

1081.45 

1145.25 

700 

1209.  5 

1272.40 

s 

80.20 

85.  5 

2 

89  45 

94.30 

S»ii 

1236.20 

1309.  5 

800 

1381.45 

1454.30 

a 

81.50 

86.40 

a 

91.30 

96.20 

\HHi 

1390.50 

1472.40 

000 

1554.30 

1636.20 

4 

83.25 

88.20 

4 

93.16 

98.10 

'mm 

1545.25 

1036.20 

1000 

1727.15 

1818.10 

a 

85. 

90.     ■ 

S 

95. 

100. 

i^mtj^ 

3090.50 

3272.40 

iSOOO 

3454.30 

3G36.20 

36 


10  feet  by  3  inches. 


i!  * 


21  ins. 

22  ins. 

Pes. 

21  ins. 

22  ins. 

Pes 

Std. 55ths 

Std. 56th8 

Std. 56th8 

Std.  55th8 

J 

1.60 

2. 

06 

106.60 

112. 

*» 

3.45 

4. 

7 

108.45 

114. 

» 

6.40 

6. 

8 

110.40 

116. 

4 

7.35 

8. 

» 

112.35 

118. 

R 

9.30 

10. 

60 

114.30 

120. 

a 

11.25 

12. 

1 

116.25 

122. 

7 

13.20 

14. 

S 

118.20 

124. 

h 

16.15 

16. 

» 

120.15 

126. 

n 

17.10 

18. 

4 

122.10 

128. 

]« 

19.  5 

20. 

S 

124.  6 

130. 

1 

21. 

22. 

6 

126. 

132. 

» 

22.50 

24. 

7 

127.50 

134. 

» 

24.45 

26. 

8 

129.46 

136. 

4 

26.40 

28. 

0 

131.40 

138. 

n 

28.35 

30. 

70 

133.36 

140. 

ft 

30.30 

32. 

1 

135.30 

142. 

7 

32.25 

34. 

8 

137  25 

144. 

8 

34.20 

36. 

a 

139.20 

146. 

i;> 

36.15 

38. 

4 

141.15 

148. 

»o 

38.10 

40. 

S 

143.10 

160. 

J 

40.  5 

42. 

0 

145.  6 

152. 

s 

42. 

44. 

7 

147. 

154. 

» 

43.50 

46. 

8 

148.50 

166. 

4 

45.45 

48. 

0 

160.45 

158. 

n 

47.40 

60. 

80 

152  40 

160. 

<i 

49.35 

62. 

1 

154.36 

162. 

7 

51.30 

64. 

S 

166.30 

164. 

H 

53.25 

56. 

s 

158.25 

166. 

a 

55.20 

58. 

4 

160.20 

168. 

iw 

57.15 

60. 

a 

162.15 

170. 

J 

59.10 

62. 

n 

164.10 

172. 

s 

61.  6 

64. 

7 

166.  5 

174. 

» 

63. 

66. 

8 

168. 

176. 

4 

64.50 

68. 

0 

169.60 

178. 

5 

66.45 

70. 

00 

171.45 

180. 

« 

68.40 

72. 

1 

173.40 

182. 

7 

70.36 

74. 

s 

175.35 

184. 

N 

72  30 

76. 

a 

177.30 

186. 

tt 

74.25 

78. 

4 

179.25 

188. 

4» 

76.20 

80. 

9 

181.20 

190. 

1 

78.15 

82. 

0 

183.15 

192. 

S 

80.10 

84. 

7 

186.10 

194. 

» 

82.  5 

86. 

8 

187.  6 

196. 

4 

84. 

88. 

0 

189. 

198. 

n 

85.60 

90. 

100 

190.50 

200. 

• 

87.45 

92. 

800 

381.45 

400. 

7 

89.40 

94. 

aoo 

572.40 

600. 

6 

91.35 

96. 

400 

763.35 

800. 

f) 

93.30 

98. 

soo 

954.30 

1000. 

SO 

95.25 

100. 

eoo 

1146.25 

1200. 

1 

97.20 

102. 

700 

1336.20 

1400. 

s 

99.16 

104. 

800 

1627.16 

1600. 

:i 

101.10 

106. 

OOO11718.10 

1800. 

4 

103.  5 

108. 

100<» 

1909.  6 

2000. 

B 

105. 

110. 

8000 

3818.10 

4000. 

Pes. 


1 
8 

a 

4 
6 
0 
7 
8 
» 
10 
1 
8 

a 

4 

s 

« 

7 

8 

ft 

80 


O 


0 

ao 


ft 

40 


a 


o 


ft 

100 
8<»0 

aoo 

4<M» 

soo 


23  ins>  24  ins. 


Std.  55th8 


2.  5 

4.10 

6.16 

8.20 

10.25 

12.30 

14.35 

16.40 

18.45 

20.60 

23. 

25.  5 

27.10 

29.15 

31.20 

33.25 

36.30 

37.35 

39.40 

41.45 

43.50 

46. 

48.  5 

60.10 

62.16 

54  20 

66,25 

58.30 

60.35 

62.40 

64.45 

66.50 

69. 

71.  5 

73.10 

7515 

77  20 

79.25 

81.30 

8335 

85.40 

87.46 

89.60 

92. 

94    5 

96.10 

98.15 

100.20 

102.25 

104.30 

209.  5 

418.10 

627.16 

836.20 

1046.25 


Std. 55th8 


2.10 

4.20 

6.30 

8.40 

10.50 

13.  6 

16.15 

17.25 

19.35 

21.46 

24. 

26.10 

28.20 

30.30 

32.40 

34.:0 

37.  5 

39.15 

41.25 

43.35 

46.45 

48. 

60.10 

62.20 

54.30 

56.40 

58.50 

61.  6 

63.16 

66.25 

67.35 

69.45 

72. 

74.10 

76.20 

78.30 

80.40 

82.50 

85.  6 

87.16 

89.26 

91.35 

93.46 

96. 

98.10 

100.20 

102.30 

104.40 

106.50 

109.  6 

218.10 

436.26 

654.30 

872.40 

1090.50 


Pes. 


1 
8 

a 

4 

a 

0 
7 

s 
» 

10 

1 

8 

a 

4 
S 
0 
7 
8 
O 
80 


a 


25  ins. 


Std. 55th8 


6 


8 
ft 

ao 


6 


ft 

40 


« 


8 

ft 

SO 

MO 

800 

aoo 

400 
300 


2.15 

4,30 

6.46 

9.  5 

11.20 

13.35 

15.50 

18.10 

20.25 

22.40 

25. 

27.15 

29.30 

31.45 

34.  6 

36.20 

38.35 

40.50 

43.10 

46  26 

47.40 

50. 

62.15 

54.30 

66.45 

69.  5 

61.20 

63  35 

65.50 

68.10 

70.25 

72.40 

75. 

77.15 

79.30 

81.46 

84.  6 

86.20 

88.35 

90.50 

93.10 

95.25 

97.40 

100. 

102.15 

104.30 

106.45 

109.  5 

111.20 

113.36 


26  ins. 


Std.  56th8 


2.20 

4.40 

7.  5 

9.25 

11.45 

14.10 

16.30 

18.50 

21.15 

23.35 

26. 

28.20 

30.40 

33.  5 

35.25 

37.45 

40.10 

42.30 

44.50 

47.15 

49.35 

52. 

54.20 

56.40 

69.  5 

61.25 

63.45 

''6.10 

68.30 

70.50 

73.15 

75.35 

78. 

80.20 

82.40 

85.  5 

87.25 

89.45 

92.10 

94.30 

96.50 

99.15 

101.35 

l04. 

106.20 

108.40 

Ul.  5 

113.25 

115.45 

11810 


227, l.>    .^36.20 

4n:.i,o'  471.40 


63  L4: 


f0:». 


■:)0M.  i)\  945.25 
Ii36.20lll81.45 


2.20 

4.40 

7.  5 

9.25 

11.45 

14.10 

16.30 

18.50 

21.15 

23.35 

26. 

28.20 

30.40 

33.  5 

35.25 

37.45 

40.10 

42.30 

44.50 

47.15 

49.35 

62. 

54.20 

56.40 

59.  5 

61.25 

63.45 

"6.10 

68.30 

70.50 

73.15 

75.35 

78. 

80.20 

82.40 

85.  5 

87.25 

89.45 

92.10 

94.30 

96.50 

99.15 

101.35 

l04. 

106.20 

108.40 

Ul.  5 

113.25 

115.45 

11810 

?36.20 

47''.. 40 


10  feet  by  3 

iiiehc 

'S. 

37 

27  ins. 

28  ins. 

Pes. 

1 

29  ins 

.-^td  J5lhs 

2.35 

30  ins. 

Pes. 
1 

31  ins. 

Stil.  ooths 

1  - 

!       2  45 

32  ins. 

Pes. 

33  ins 

34  ins. 

Pes. 

Stil  O.itlis 

2  25 

Std.  o.ith.-^ 

Sul.  .")jth.> 

2  40 

titd  55 1  lis 
2T5O 

Std.  55ths 

1 

2.30 

"    i 

i       3. 

3.  6 

3 

4.50 

5.  5 

3 

.5.15 

5.25 

•1 

5.35 

5.45 

2;     0. 

0.10 

» 

7.20 

7.35 

» 

7..J0 

8.10 

» 

:       8.25 

:     8  40 

li     9. 

9.15 

41 

9.45 

10.10 

4 

10.30 

10.50 

4 

11.15 

11.35 

4    12. 

12  20 

5 

11M5 

12  40 

5 

13.10 

13.35 

5 

14.  5 

14.30 

5|     15. 

15.25 

n 

14.40 

15  15 

0 

15.45 

10.20 

0 

10.50 

17.25. 

«      18. 

18  30 

7 

17.10 

17  45 

7 

18.25 

19.  5 

7 

19.40 

20  2oi 

7      21. 

21.35 

8 

iy.:55 

20.201 

8 

21.  5 

21.45 

8 

22.30 

2.3.15! 

8      24. 

24.40 

1> 

22.  5 

22.501 

0 

23.40 

24.30 

0 

25.20 

20.101 

«      27. 

27.45 

10 

•24  3i) 

25.25' 

10 

20.20 

27.15 

10 

28.10 

29.  5 

10      30. 

30..'J0 

1 

27. 

28. 

1 

29. 

30. 

1 

31. 

32. 

1      33. 

34. 

3 

29.25 

30.30 

3 

31.35 

32.40 

3 

33.45 

34.50 

3      30. 

37.  6 

» 

31.50 

33.  5l 

» 

34.15 

35.25 

:i 

30.35 

37.45 

8      39. 

40.10 

4 

31.20 

35.35: 

4 

30  50 

38  10 

1 

39.25 

40.40 

4      42. 

43.15 

5 

3().f5 

38.10! 

5 

39.30 

40  50 

a 

42.15 

43.35 

5      45. 

40.20 

0 

39.15 

40.4(1 1 

0 

42.10 

43.35 

0 

45.  5 

4i;.30 

«     48. 

-19.25 

7 

41.40 

43.151 

7 

4445 

40.20 

7 

47.50 

49.25 

Vi     51. 

52  30 

H 

44.10 

45.45 

8 

47.25 

49.  5 

8 

50.40 

52.20 

8      .54. 

55  ;i5 

1» 

40.35 

48  20 ! 

0 

50.  5 

51.45 

0 

53.30 

55.15 

«,     57. 

58.40 

30 

49.  5 

50.50 

30 

52.40 

54.30 

3<» 

50.20 

58.10 

SO      00. 

01.45 

1 

51.30 

53  25 

1 

5.5.20 

57  15 

1 

59.10 

01.  5I 

1 

03. 

04.50 

54. 

50. 

>> 

58. 

00. 

3 

02. 

04. 

3 

00. 

08. 

» 

50.25 

58  30 

;i 

00.35 

02.40 

8 

0445 

00.50 

8 

09. 

71.  5 

4 

58  50 

01.  5! 

4 

03.15 

05.25 

4 

()7.35: 

09.45 

4 

72. 

74.10 

R 

01.20 

03.35  \ 

a 

05  50 

08.10 

S 

70.25! 

72  40| 

5 

75. 

7715 

n 

03.45 

00.10! 

» 

08.30 

70.50 

« 

73.1 5 1 

75  35 

« 

78. 

80.20 

7 

00.15 

08.-10* 

7 

71.10 

73.35 

7 

70.  5! 

78.30 

7 

81. 

83.26 

8 

68.40 

71.15' 

8 

-  73  45 

70.20 

8 

78.50 

81.25 

8 

84. 

80.30 

0 

71.10 

73.45 

9 

70.25 

79.  5 

0 

81.40 

84.20 

«» 

'     87. 

89  35 

:io 

73.35 

70  20 ! 

:io 

79.  5 

8145 

80 

84.30 

87.15 

80 

90. 

92  40 

1 

70.  5 

78.501 

1 

81.40 

84.30 

1 

8720 

90.10 

1 

93. 

95.45 

3 

78.30 

81.25 

3 

84.20 

87.15 

3 

90  10 

93.  5 

S 

90. 

9 -.50 

» 

81. 

84. 

8 

87. 

90. 

8 

93. 

90. 

8 

99. 

102. 

4 

83.25 

80.30 

4 

89.35 

92.40 

4 

95.45 

98.50 

4 

102. 

105.  5 

5 

85.50 

^9.  5 

5 

92.15 

95.25 

5 

98.35 

101.45 

5    105. 

108.10 

1* 

88.20 

91.35 

0 

94.50 

98.10 

0 

101.25 

104.40 

«    108. 

111.15 

^■ 

^0  '.5 

9410 

7 

97.30 

100.50 

7 

10415 

107.35 

7    111. 

11420 

8 

!)3.15 

90.40 

8 

100.10 

103.35 

8 

107.  5 

110.30 

8    114. 

117  25 

1> 

9  5. -10 

99.15 

0 

102.45 

100  20 

0 

109.50 

113.25 

«    117. 

120.:.0 

4<» 

98.10 

101.45 
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45. 

46.27 

48. 

49.27 

51. 

52.27 

54. 

55.27 

57. 

58.27 

60. 

61.27 

63. 

64.27 

66. 

67.27 

69. 

70.27 

72. 

73.27 

75. 

76.27 

78. 

79.27 

81. 

82.27 


16  ins 


Std.  Sotli. 


1  33 
3.11 
4.44 
6.22 
8. 

9  33 
11.11 
12.44 
14.22 
16. 
17.33 
19.11 
20.44 
22.22 
24. 
25.33 
27.11 
28.44 
30.22 
32. 
33.33 
35.11 
36.44 
38.22 
40. 
41.33 
43.11 
44.44 
46.22 
48. 
49.33 
51.11 
52.44 
54.22 
56. 
57.33 

59  11 

60  44 
62.22 
64. 
65.33 
67.11 
68.44 
70.22 
72. 
73.33 
75.11 
76.44 
78.22 
80. 
81.33 
83.11 
84.44 
86.22 
88. 


13  ins. 

Pel. 

.Std.  ;>  th.« 

R« 

72.44 

4 

74.  5 

8 

75  22 

0 

763S 

«0 

78. 

1 

79.16 

s 

80.33 

» 

81.49 

4 

83.11 

S 

84  27 

0 

85.44 

7 

87.  5 

8 

88.22 

0 

89.38 

70 

91. 

1 

92.10 

3 

93.33 

» 

94.49 

4 

96  11 

n 

97.27 

0 

98.44 

7 

100.  5 

8 

101  22 

0 

102.38 

80 

104. 

1 

10516 

3 

106.33 

» 

107.49 

4 

109.11 

5 

110.27 

0 

11144 

7 

113.  5 

8 

114.22 

0 

115.38 

00 

117. 

] 

118.16 

3 

119  33 

a 

12049 

4 

122.11 

5 

123.27 

(1 

124.44 

7 

126.  5 

8 

127.22 

0 

128.38 

100 

130. 

300 

260. 

ao<» 

390. 

400 

520. 

QOO 

650. 

600 

780. 

700 

910. 

800 

1040. 

000 

1170. 

1000 

1300. 

8000 

2600; 

14  ins 


.■^td  55U1S 


Po. 


78.22 

79.44 

81.11 

82.33 

84. 

8522 

86  441 

88.I1I 

89.33! 

91.     I 

92.22: 

93.44  i 

95.11 

£633 

98, 

99  22 

00.44 

02.11 

03  33 

05. 

06.22 

07.44 

09  11 

10.33 

12. 

13  2-.' 

14.44 

16.1  i 

17.33 

19. 

20.22 

21.44 

2311 

24,33 

26. 

27.22 

28.44 

30.11 

31.33 

33. 

34.22 

35.44 

37.11 

38.33 

40. 


280. 

420. 

560. 

700. 

840. 

980. 
1120. 
1260. 
1400. 
2800. 


50 
7 
8 
O 

00 

1 

3 

a 
4 
5 

G 
7 
8 
0 
70 
1 
3 

a 
4 
s 
o 


8 

o 

80 


15  ins. 


Std  6j')tli.' 


3 


« 


8 

O 

00 


o 


8 
0 


100 
3<»0 

aoo 

400 
500 
600 
700 
800 
000 
1000 
3000 


84. 

85.27 

87. 

88.27 

90. 

91.27 

93. 

94.27 

96. 

97.27 

99. 

00.27 

02. 

03.27 

0.5. 

06.27 

08. 

09.27 

11. 

12.27 

14. 

15.27 

17. 

18  27 

20. 

21.27 

23. 

24.27 

26. 

27.27 

29. 

30.27 

32. 

33.27 

35. 

36.27 

38. 

39.27 

41. 

42.27 

44. 

45.27 

47. 

48.27 

50. 


300. 

450. 

600. 

750. 

900. 
1050. 
1200. 
1350. 
1600. 
3000. 


16  ins. 

.std.r).otii8 

~89^33 
91.11 
92.44 
94.22 
•)6. 
97.33 
99.11 
100  44 
102.22 
104. 
[05.33 
107.11 
[08.44 
l10.22 
.12. 
13.33 
[15.11 
.16.44 
L18.22 
120. 
121.33' 
^3.11 
[24.44 
26  22 
128. 
29.33 
131.11 
13244 
134.22 
L36. 
137.33 
139.11 
140  44 
142.22 
144. 
145.33 
147.11 
148.44 
150.22 
152. 
[53.33 
155.11 
156.44 
[58.22 
160. 
320. 
480. 
640. 
800. 
960. 
1120. 
1280. 
1440. 
1600. 
3200. 


11  feet  by  3  inches. 


It 


s. 

16  ins. 

h.« 

Std.yoths 

89.33 

J7 

91.11 

92.44 

27 

94.22 

96. 

17 

97.33 

99.11 

27 

100  44 

102.22 

17 

104. 

105.33 

17 

107.11 

108.44 

17 

110.22 

112. 

27 

113.33 

115.11 

27 

110.44 

118.22 

27 

120. 

121.33- 

27 

123.11 

124.44 

27 

120  22 

128. 

27 

129.33 

131.11 

27 

13244 

134.22 

27 

130. 

137.33 

27 

139.11 

140.44 

27 

142.22 

144. 

27 

145.33 

147.11 

27 

148.44 

150.22 

27 

152. 

153.33 

27 

155.11 

156.44 

27 

158.22 

160. 

320. 

480. 

640. 

800. 

960. 

1120. 

1280. 

1440. 

1600. 

3200. 

17  ins  118  ins 


Pes. 

] 

n 
» 

4 

n 

7 

1> 
10 

1 

g 

»i 

4j 

» 

SO 

] 

a 

4 

n 

n 

7 
8 
U 

no 
] 

»! 

4 

« 

7 
8 
» 
40 
1 
8 

a 

4 

n 
« 

7 

8 

» 

SO 


StU    5.nh8i8ta.  55th 


1.38 

3.22 
5.  5 
6.44 
8.27 
10.11 
1149 
13  33 
15.16 
17. 
18.33 
20.22 
22.  5 
23.44 
25.27 
27.11 
28.49 
30.33 
32.10 
34. 
35  38 
37.22 
39.  5 
40.44 
42.27 
44.11 
45.49 
47.33 
49.16 
51. 
52.38 
54.22 
56.  5 
57.44 
59  27 
61.11 
62.49 
64.33 
66.16 
68. 
69.38 
71.22 
73.  5 
74.44 
76.27 
78.11 
79.49 
81.33 
83.16 
85. 
86.38 
88.22 
90.  5 
91.44 
93.27 


1.44 
3.33 
5.22 
7.11 
9. 

10.44 
12.33 
14.22 
16  11 
18. 
19.44 
21.33 
23  22 
25.11 
27. 
28  44 
30.33 
32  22 
34.11 
36. 
37.44 
39.33 
41.22 
4.3.11 
45. 
46.44 
48.33 
50.22 
52.11 
54. 
55.44 
57.33 
59.22 
61.11 
63. 
64.44 
66.33 
68.22 
"^O.li 
7'^. 
73.44 
75.33 
77.22 
79.11 
81.- 
82  44 
84.33 
86.22 
88.11 
90. 
91.44 
93.33 
9522 
97.11 
99. 


n  ins  18  ins. 


Pei. 


Std.  5Sth8 


50 

7 
8 
O 

no 
1 

3 

:i 

4 

« 

7 
8 
0 
70 
1 
iS 

a 

4 
9 

O 

7 
8 
0 
80 
1 

a 

4 

a 
n 

7 

8 
O 

oo 

1 

a 

4 

S 

0 

7 

8 

0 
100 
200 

a<N» 

400 

soo 

000 
700 

soo 

IMIO 

lOOO 

2000,3400. 


19  ins.  20  ins 


StiJ.  S.jth.s 


95.11 
96.49 
98.33 
100.16 
102. 
103.38 
105.22 
107.  5 
108.44 
110.27 
11211 
113.49 
11533 
117.16 
119. 
120  38 
122.22 
124.  5 
125  44 
127.27 
129.11 
130.49 
132.33 
13416 
136. 
137.38 
139.22 
141.  5 
142.44 
144.27 
146  11 
147.49 
149.33 
151.16 
153. 
154.38 
156.22 
158.  5 
159.44 
161.27 
163.11 
164.49 
166.33 
168.16 
170. 
340. 
510. 
680. 
850. 
1020. 
1190. 
1360. 
1530. 
1700. 


Pes. 


100.44 
102.33 
104.22 
106.11 
108. 
109.44 
111.33 
113.22 
115.11 
117. 
118.44 
120.33 
122.22 
124.11 
126. 
127  44 
129.33 
131.22 
133.11 
135. 
136.44 
138.33 
140.22 
142  11 
144. 
145.44 
147.33 
149  22 
151.11 
153. 
154.44 
166.33 
158.22 
160.11 
162. 
163.44 
165.33 
167.22 
169.11 
171. 
172  44 
174.33 
176.22 
17811 
180. 
360. 
540. 
720. 
900. 
1080. 
1260. 
1440. 
1620. 
1800. 
3600. 


Stil.  55ths 


11 


1 

s 
a 

4 

s 
o 

7 

8 

0 

10 

1 

o 

a 

4 

5 
<( 

7 
8 
O 

sso 
I 

2 

a 

4 

5 
O 

7 
8 
f> 

ao 
1 

2 

a 

4 
5 

O 
7 
8 
O 
40 
1 
2 

a 

4 
5 

o 

7 

8 

0 

90 

1<N> 

2(N> 

aoo 

400 
900 


1.49 
3.44 
5.38 
7.33 
9.27 
11.22 
13.16 
15.11 
17.  5 
19. 
2049 
22.44 
24.38 
20.33 
28  27 
30.22 
32.16 
34.11 
36.  5 
38. 
39.49 
4144 
43.38 
45.33 
47  27 
4922 
51.16 
53.11 
55.  5 
57. 
58.49 
60.44 
62.38 
64.33 
66.27 
68.22 
70.16 
72.11 
•74.  5 
76. 
77.49 
79  44 
81.38 
83  33 
85.27 
87.22 
89.16 
91.11 
93.  5 
95. 
190. 
380. 
570. 
760. 
950. 


."'id,  55ihf 


4. 

6. 

8. 

10. 

12. 

14. 

16. 

18. 

20. 

22. 

24. 

26. 

28. 

30. 

32. 

34. 

30. 

38. 

40. 

42. 

44. 

46. 

48. 

50. 

52. 

54 

56. 

68. 

60. 

62. 

64. 

66. 

68. 

70. 

72. 

74. 

76. 

78. 

80. 

82. 

84. 

86. 

88. 

90. 

92. 

94. 

96. 

98. 

100. 

200. 

400. 

600. 

800. 

1000. 


21  ins 


Pes. 


.■^td.  55thf  Std   55th8 


22  ins. 


1 
2 

a 

4 
9 

« 

7 
8 

10 

1 
2 

a 

4 

9 
O 

7 
8 
0 
20 
1 
2 

a 

4 

9 
O 

7 
8 
0 

ao 

1 

2 

a 

4 
9 
O 

7 

8 

» 

40 

1 
2 

a 

4 

9 

O 

7 

8 

O 

90 

100 

200 


2.  6 

4.11 
616 
8.22 
10.27 
12.33 
14.38 
16.44 
18.49 
21. 
23.  5 
25.11 
27.10 
29.22 
31.27 
33.3*J 
35  38 
37.44 
39.49 
42. 
44.  5 
46.11 
48.16 
50.22 
5227 
54.33 
56.38 
58.44 
60.49 
63. 
65.  5 
67.11 
69.16 
71.22 
73.27 
75.33 
77.38 
79.44 
81.49 
84. 
86.  5 
88.11 
90.16 
92.22 
94.27 
96.33 
98.38 

100.44 

102.49 

105. 

210. 

420. 


aoo  630. 
4<Mr  840. 
9O<»,1050. 


2.11 
4.22 
6  33 
8.44 
11. 
13.11 
15  22 
17  33 
19.44 
22. 
24.11 
26.22 
28.33 
30.44 
33. 
35.11 
37.22 
39.33 
41.44 
44. 
46.11 
48.22 
50.33 
52.44 
55. 
57.11 
59.22 
61.33 
63.44 
66. 
68.11 
70.22 
72.33 
74.44 
77. 
79.11 
81.22 
83.33 
85.44 
88. 
9011 
92.22 
94.33 
96.44 
99. 
101.11 
103.22 
105.33 
107.44 
110. 
220, 
440. 
660. 
880. 
1100. 


i./n 


42 


11  feet  by  3  inches. 


W 


23  ins. 

24  ins. 

Po-i 

Std.  SOths 

Sta.  d5ih8 

1 

2.16 

2.22 

S 

4.33 

4.44 

» 

6.49 

711 

4 

9.11 

9.33 

fi 

11.27 

12. 

<l 

13.44 

14.22 

,      7 

16.  5 

16  44 

(^ 

18.22 

19.11 

11 

20.^8 

21.33 

10 

23. 

24. 

1 

25.16 

26.22 

s 

27.33 

28.44 

:i 

29.49 

31.11 

4 

32.11 

.33.33 

fi 

34.27 

30. 

(1 

36.44 

38.22 

7 

39.  5 

40.44 

8 

41.22 

43.11 

« 

43.38 

45.33 

SO 

46. 

48. 

1 

48.16 

50.22 

s 

50  33 

52.44 

» 

52.49 

55.11 

4 

55.11 

57.33 

5 

57.27 

60. 

» 

59.44 

62.22 

7 

62.  5 

64.44 

8 

64.22 

67.11 

!» 

66.38 

69.33 

ao 

69. 

72. 

1 

71.16 

74.22 

!S 

73.33 

76.44 

:i 

75.49 

79.11 

4 

7811 

81.33 

R 

80.27 

84. 

<i 

82.44 

86.22 

7 

85.  5 

88.44 

8 

87.22 

91.11 

.     U 

89.38 

93.33 

40 

92. 

96. 

] 

94.16 

98.22 

2 

96.33 

loo.-i-; 

8 

98.49 

ICc.ll 

4 

101.11 

105.33 

6 

103.27 

108. 

41 

105.44 

110.22 

7 

108.  5 

112.44 

8 

110.22 

115.11 

» 

112.38 

117.33 

90 

115. 

120. 

100 

230. 

240. 

800 

460. 

480. 

800 

690. 

720. 

400 

920. 

960. 

600 

1160. 

1200. 

Pes. 


1 

» 
4 

n 
o 

7 

8 

O 

10 

I 

s 

» 

4 
S 

a 

7 

8 

O 

SO 

1 
a 

8 
4 
S 
O 
7 
8 
U 

80 
1 
S 
8 
4 
5 
0 
7 
8 
O 

40 


8 


25  ins.  26  ins. 


o 


00 
100 

soo 

84»0 
400 


2.27 

5. 

7.27 

10. 

12.27 

15. 

17.27 

20. 

22.27 

25. 

27.27 

30. 

32.27 

35. 

37.27 

40. 

42.27 

45. 

47.27 

50. 

52.27 

55. 

57.27 

60. 

62.27 

65. 

67.27 

70. 

72.27 

75. 

77.27 

80. 

82.27 

85. 

87.27 

90. 

92.27 

95. 

97.27 
100. 
102.27 
105. 
107.27 
110. 
112.27 
115. 
117.27 
120. 
122.27 
125. 
250. 
500. 
750. 
1000. 


SOO  1 1230.      1300 


2.33 
5.11 
7.44 
10.22 
13. 
15.33 
18.11 
20.44 
23.22 
26. 
28.33 
31.11 
33.44 
30.22 
39. 
41.33 
44.11 
46.44 
49.22 
52. 
5433 
57.11 
59.44 
62.22 
65. 
67.33 
70.11 
72.44 
75.22 
78. 
80.33 
83.11 
85.44 
88.22 
91. 
93.33 
96.11 
98.44 
101.22 
104. 
106  33 
109.11 
111.44 
114.22 
117. 
119.33 
122.11 
124  44 
127.22 
1.30, 
260. 
520. 
780. 
1040. 


1 

»m 

8 

4 
S 
O 

7 

8 

» 

10 

1 

s 

8 
4 
S 
« 

7 

8 

» 

SO 

1 

s 

8 
4 
5 

O 
7 
8 
» 

80 
1 
S 
8 
4 
S 
6 
7 
8 
0 

40 
1 
S 
8 


« 


8 
0 
50 
100 
SOO 
300 
400 
SOO 


27  ins. 


6u\.  35tli.4 


2.38 

5.22 

8.  5 

10.44 

13  27 

16.11 

18.49 

21.33 

24.16 

27. 

29.38 

32  22 

35.  5 

37.44 

40.27 

43.11 

45.49 

48.33 

51.16 

54. 

56.38 

59.22 

62.  5 

64.44 

67.27 

70.11 

72.49 

75.33 

78.16 

81. 

83.38 

86.22 

89,  5 

91.44 

94.27 

97.11 

99.49 

102.33 

105.16 

108. 

110.38 

113.22 

116.  5 

118.44 

121.27 

124.11 

126.49 

129.33 

132.16 


135. 

270. 

540. 

810. 
1080. 
1350. 


28  ins. 

StU.  j.'itli- 

2  44 
5.33 
8.22 
11.11 
14. 
16.44 
19.3 
22.22 
2.5.11 
28. 
30.44 
33.33 
36.22 
39.11 
42. 
44.41 
47.33 
50.22 
53.11 
56. 
58.44 
61.33 
64.22 
67.11 
70. 
72.44 
75..33 
78.22 
81.11 
84. 
86.44 
89.33 
9222 
95.11 
98. 
100.44 
103.33 
106.22 
109.11 
112. 
114.44 
117.33 
120.22 
123.11 
126. 
128.44 
131.33 


':>'> 


134. 

137.11 

140. 

280. 

560. 

840. 
1120. 
1400. 


Pes. 


1 
S 
8 
4 
S 
0 
7 
8 
t) 

J 
S 
8 

4 

0 

7 

8 

» 

SO 

1 

s 

8 
4 

S 
<t 
7 
8 
» 
SO 
1 

e 

8 
4 
5 

» 

7 

8 

1> 

40 


8 


O 


00 
100 
SOO 
800 
400 
SOO 


29  ins. 

■-•il    fSths 

2.49 

30  ins. 

sta.  55tha 

3. 

5.44 

6. 

8.38 

9. 

11.33 

12. 

14.27 

15, 

17.22 

18. 

20.16 

21. 

23.11 

24. 

26.  5 

27. 

29. 

30. 

31.49 

33. 

34.44 

36. 

37.38 

39. 

40.33 

42. 

43.27 

45. 

46.22 

48. 

49.16 

•   (A. 

52.11 

54. 

55.  5 

57. 

58. 

60. 

60.49 

63. 

63  44 

66. 

66.38 

69. 

69,33 

72. 

72.27 

75. 

75.22 

78. 

78.16 

81. 

81.11 

84. 

84.  5 

37. 

87. 

90. 

89.49 

93. 

92.44 

96. 

95.38 
98.33 
10127 
104.22 
107.16 
110.11 
113.  5 
116. 
11849 
121.44 
124.38 
127.33 
130.27 
133.22 
136.16 
139.11 
142.  5 
145. 


290. 
580. 
870. 
1160.     11200 


99. 
I(f2i 
105. 
108. 
111. 
114. 
117. 
120. 
123. 
126. 
129. 
132. 
135. 
138. 
141. 
144. 
147. 
150. 
300. 
600. 
900. 


.  «< 


1450.      150O 


12  feet  by  3  inches. 


48 


s.  80  ins. 

1      , 

5  ins. 

1  6  ins. 
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a  29.49 

4  31.11 
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•> 
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» 
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15  33 

0 
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7 

71  14 
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0 
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1 
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O 
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f» 
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1 
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» 
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7 
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1 
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s 
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a 
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103.  9 
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» 
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94626 
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mm 
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1300. 
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134.40 
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141.45 
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9.12 
1041 
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15  20 
1(5.49 
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29.10 
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39.52 
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76.  6 
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5.17 
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12,22 
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18.50 
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35.51 
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99.47 

101.22 

102.5 

101.26 
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100.51 

102.32 

104  13 

10549 

107.30 

109.11 

110.47 
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77.17 

80.10 

1 

83.  2 

85.50 

81. 

84. 

2> 

87. 

9o. 

8437 

87  45 

a 

90  52 

94.  5 

^8.20 

91.35 

4 

94.50 

9810 

1)2.  2 

95.25 

5 

98  47 

102  15 

95.40 

99  15 

0 

10245 

K  6.20 

99.22 

1(3.  5 

7 

106.42 

110  25 

Hl3.  5 

100  50 

8 

110.40 

114.30 

l(i6  42 

110.40 

0 

114.37 

118.35 

110  25 

114  30 

ao 

118.35 

122.40 

114.  7 

118  20 

1 

122.32 

120.45 

117  45 

122.10 

2 

12030 

130.50 

121  27 

126. 

a 

130,27 

135. 

125.10 

129.45 

4 

134  25 

139.  5 

128.47 

133  35; 

5 

13822 

143.10 

132.30 

137  25! 

O 

142,20 

147.15 

136.12 

141,15 

7 

140.17 

151.20 

139  50 

145.  5 

8 

150.15 

155.25 

143  32 

148  50 

» 

15412 

159..  0 

147.15 

l.-)2.40 

40 

158.10 

103.35 

150.52 

156.30 

1 

162.  7 

167.40 

154  35 

100.20 

2 

HU).  5 

171.45 

158.17 

164  10 

a 

170.  2 

175.50 

162. 

168. 

4 

174. 

180. 

165.37 

171.45 

s 

177.52 

184.  5 

169.20 

175  35 

« 

181.50 

188.10 

173.  2 

179  25 

7 

185  47 

19215 

176.40 

183.15 

8 

189  45 

196.20 

180.22 

187.  5 

0 

193.42 

200.25 

184.  5 

190  50 

SO 

197.40 

204,30 

368  10 

381.45 

100 

395.25 

409.  5 

736.20 

763  35 

200 

790.50 

818.10 

1104.30 

1145  25 

aoo 

1 1 86.20 

1227.15 

1472  40 

1527.15 

4<»0 

1581.45 

1636.20 

1840.50 

1909.  5 

SOO 

197715 

2045.25 

I 
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16  feet  by  3  inches. 


5  ins. 

6  ins. 

std.  65lb8 

Pes. 
1 

1  ins. 

8  ins 

Pm. 

5  ins. 

6  ins. 

Pos. 
SO 

7  ins. 

8  ins. 

P08. 

Std,  65th( 

8td   6ath6 

Std.  6olbs 

std.  55th- 

Sid   55ih8 

Std.  55th8 

std.  55th8 

1 

.40 

.48 

1.    1 

1.    9 

ff« 

40.40 

48.48 

57.  1 

65.  9 

s 

1.25 

1.41 

S 

2.  2 

2.18 

7 

41.25 

49.41 

7 

58.  2 

66.18 

a 

2.10 

2.34 

:i 

3.  3 

3.27 

8 

42.10 

50.34 

8 

59.  3 

67.27 

4 

250 

3  27 

4 

4.  4 

4.36 

0 

42.50 

51  27 

0 

60.  4 

68.36 

S 

3.35 

4.20 

n 

5.  5 

5  45 

60 

43.35 

52.20 

00 

61.  5 

69.45 

« 

420 

5.13 

<» 

6.  6 

6.54 

1 

44.20 

53  13 

1 

62.  6 

70.54 

7 

5.  5 

6.  6 

r 

7.  7 

8.  8 

3 

45.  5 

54.  6 

3 

63.  7 

72.  8 

8 

5.45 

6.54 

8 

8.  8 

9.17 

a 

4645 

54.54 

s 

64.  8 

73.17 

• 

6.30 

7.47 

» 

9.  9 

10  26 

4 

46.30 

55.47 

4 

65.  9 

74  26 

10 

7.15 

8.40 

]• 

10.10 

11.35 

s 

47.15 

56  40 

5 

66.10 

75.35 

1 

8. 

9.33 

] 

11.11 

12  44 

6 

48. 

57.33 

0 

6711 

76.44 

s 

8  40 

10.26 

2 

12.12 

13,53 

7 

48.40 

58.26 

7 

68.12 

77.53 

» 

9.25 

11.19 

» 

13.13 

15    7 

8 

49  25 

59.19 

8 

69.13 

79.  7 

4 

10.10 

12.12 

J 

14.14 

16.16 

0 

50.10 

60.12 

0 

70.14 

80.16 

S 

10.50 

13.  5 

ff 

15.15 

17.25 

70 

50.50 

61.  5 

70 

71.15 

81.25 

« 

11.35 

13.53 

« 

16.16 

18.34 

1 

51.35 

61.53 

1 

72.16 

82.34 

7 

12.20 

14.46 

1^ 
4 

17.17 

19.43 

3 

52.20 

62.4(; 

3 

73.17 

8343 

S 

13.  5 

15.39 

H 

18.18 

20.52 

a 

53.  5 

63.3!i 

a 

74.18 

^4  52 

n 

13  45 

16.32 

» 

19.19 

22.  6 

4 

53.45 

64.32 

4 

75  19 

86.  6 

»o 

14.30 

17.25 

ISSO 

20  20 

23.15 

5 

54.30 

65.2;, 

S 

76.20 

87.15 

1 

15.15 

18.18 

] 

2121 

24.24 

0 

55.15 

66.18 

0 

77.21 

88.24 

ss 

16. 

1911 

» 

22  22 

25  33 

7 

56. 

67.11 

7 

78.22 

89  33 

:i 

16.40 

20.  4 

a 

23.23 

26.42 

8 

56.40 

68.  4 

8 

79.23 

90.42 

4 

17.25 

20.52 

4 

24  24 

27  51 

0 

67.25 

68  52 

» 

80.24 

91.51 

0 

18.10 

21.45 

n 

25.25 

29.  5 

80 

.'38.10 

69.45 

80 

81.25 

93.  5 

0 

18.50 

22.38 

i\ 

26.26 

30.14 

1 

5K.50 

70.38 

1 

82.26 

94  14 

7 

19.35 

23.31 

7 

27.27 

3123 

3 

69.35 

7131 

3 

83.2? 

95.23 

8 

20.20 

24.24 

« 

28.28 

32  32 

a 

60.20 

72.24 

a 

84.28 

96.32 

» 

21.  5 

25  17 

1> 

29.29 

33.41 

4 

61.  5 

73.17 

4 

85  29 

97.41 

n<» 

21.45 

26.10 

:w 

30.30 

34.50 

S 

61 .45 

74  10, 

S 

86.30 

98.50 

1 

22.30 

27    3 

1 

3131 

36.  4 

0 

02  30 

75.  3| 

0 

87  31 

100.  4 

s 

23.15 

27.51 

» 

32  32 

3713 

7 

63  16 

75.51 1 

7 

88.32 

101.13 

» 

24. 

28.44 

» 

33.33 

38.22 

8 

64. 

76.44 

8 

89  33 

102.22 

4 

24.40 

29  37 

4 

34.34 

3931 

0 

64.41 

77.37 

» 

90.34 

103.31 

n 

25  25 

30.30 

a 

35.35 

40.40 

00 

65.25 

7830 

00 

91,35 

104.40 

n 

26.10 

31.23 

a 

36.36 

41.49 

] 

66  10 

79.23 

1 

92.36 

105.49 

7 

26.50 

32.16 

7 

37.37 

43.  3 

3 

COM) 

80.16 

3 

93  37 

107.  3 

H 

27.35 

33.  9 

H 

38.38 

44.12 

a 

67  35 

81.  9 

a 

94.38 

108.12 

9 

28.20 

34.  2 

0 

39  39 

45.21 

4 

68.20 

82.  2 

4 

95.39 

109.21 

40 

29.  5 

34.50 

40 

40.40 

46.30 

s 

69.  5 

82.50 

5 

96  40 

110  30 

1 

29.45 

35.43 

1 

41.41 

47  39 

0 

6945 

83.43 

0 

97  41 

111.39 

» 

30.30 

36.36 

a 

42.42 

48.48 

7 

70.30 

84.36 

7 

98.42 

112.48 

» 

31,15 

37.29 

» 

43.43 

60.  2 

8 

71.15 

85.2!i 

8 

99  43 

114.  2 

4 

32. 

38.22 

4 

44.44 

51.11 

0 

72. 

86.22 

0 

100  44 

115.11 

5 

32.40 

39  15 

ti 

45.45 

52.20 

100 

72  40 

87.1 5j 

100 

101.45 

116,20 

A 

33.25 

40.  8 

0 

46.40 

63.29 

300 

145  25 

174.30 

3<I0 

203.35 

232.40 

7 

34.10 

41.  1 

7 

47.47 

54.38 

aoo 

218.10 

261.45 

aoo 

305.25 

349.  5 

8 

34,50 

41.49 

6 

48.48 

65.47 

4<I0 

290.50 

349.  5 

400 

407.15 

465.25 

9 

35.35 

42.42 

0 

49.49 

57.  1 

500 

363.36 

436.20 

soo 

509.  5 

581.45 

no 

3620 

43.35 

SO 

60.50 

68.10 

000 

436.20 

523  36 

000 

610.50 

698.10 

1 

37.  5 

44  28 

] 

51.51 

59.19 

700 

509.  6 

610.60 

700 

712  40 

814.30 

8 

37.45 

45.21 

3 

52.52 

60  28 

80C 

681 .45 

698.10 

800 

8U.30 

930.50 

» 

38.30 

46.14 

:i 

53.53 

61.37 

000 

654  30 

785  25 

ooo 

916.20 

1047.15 

9m 

4 

39.15 

47.  7 

4 

54.54 

62.46 

100< 

727.15 

872.40 

1000 

1018  10 

1163..35 

• 

40. 

48. 

0 

56. 

64. 

800( 

1454.30 

1745.25 

3000 

2036.20 

2327.15 

16  feet  by  3  inches. 
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22 

.31 

-JO 

1.49 

3 
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21 

|30 

|39 

18 

2 

.1 

10 

to 

l5 

65 

[5 

0 

|o 
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1 

3 

» 

ti 
« 

7 
8 
O 
JO 
1 

a 
:i 

4 

« 

7 
8 
<» 
»0 
J 
» 

4 

n 

7 
H 

a 

:to 

1 

•> 

a 

4 

n 
<( 

7 
8 
f» 
40 
1 

» 
4 

o 

7 

8 

O 

50 

1 
2 

a 

4 
B 


9  ins. 


Std.  55tbi< 


1.17 
2.34 
3  51 
5.13 
6.30 
7.47 
9.  9 
10.26 
11.43 
13.  5 
14.22 
15.39 
17.  1 
18.18 
19.35 
20.52 
22.14 
23.31 
24.48 
26.10 
27.27 
28.44 
30.  6 
31.23 
32.40 
34.  2 
35.19 
36.36 
37  53 
39.15 
40.32 
41.49 
43.11 
44.28 
45  45 
47  7 
48.24 
49.41 
51.  3 
52.20 
5337 
64.54 
56,16 
57.33 
58.50 
60.12 
61.29 
62.46 
64.  8 
65.25 
66.42 
68.  4 
69.21 
70.38 
72. 


10  ins 

Pos. 

1 

8td.  55th8 

1.25 

2  50 

S 

4.20 

a 

5.45 

4 

7.15 

5 

8.40 

0 

10.10 

7 

11.35 

8 

13.  5 

0 

14.30 

10 

16. 

1 

17.25 

3 

18.50 

a 

20.20 

4 

21.45 

5 

23.15 

O 

24.40 

7 

26.10 

8 

27  35 

0 

29.  5 

30 

30.30 

1 

32. 

3 

33.25 

a 

34  50 

4 

36.20 

n 

37  45 

o 

39.15 

7 

40  40 

8 

42.10 

0 

43.35 

ao 

45    5 

] 

46  30 

3 

48. 

a 

49.25 

4 

50.50 

n 

52.20 

0 

53.45 

7 

55.15 

8 

5640 

0 

58.10 

40 

59.35 

1 

61.  5 

3 

62.30 

a 

64. 

4 

65.25 

6 

66  30 

n 

68.20 

7 

69.45 

S 

71.15 

» 

72.40 

no 

74.10 

1 

75.35 

3 

77.  5 

a 

78.30 

4 

80. 

ff 

11  ins 


Std.  65th8 


1.33 
3.11 
4.44 

6.22 

8. 

9.33 
11.11 
12.44 
14.22 
16. 
17  33 
19.11 
20.44 
22.22 
24. 
25.33 
27.11 
28.44 
30.22 
32. 
33.33 
35.11 
36.44 
38.22 
40. 
41.33 

43  11 

44  44 
46.22 
48. 
4933 
51.11 
52  44 
54.22 
56. 
57  33 
59.11 
60  44 
62.22 
64. 
65.33 
67.11 
68  44 
70.22 
72. 
73  33 
75.11 
76.44 
78.22 
80. 
8133 
83.11 
84.44 
86  22 
88. 


12  ins 


t=td.  66thp 


1.41 
3.27 
5.13 
6.54 
8.40 
1026 
12.12 
13.53 
15  39 
17.26 
19.11 
20.52 
22.38 
24  24 
26.10 
27.61 
29.37 
31  23 
33.  9 
31.50 
36.36 
38.22 
40.  8 
41.49 
43..^6 
4.5.21 
47.  7 
48.48 
50  34 
62.20 
54.  6 
65.47 
57.33 
59.19 
61,  6 
62.46 
64.32 
66.18 
68.  4 
69.46 
7131 
73.17 
75.  3 
76.44 
78.30 
80.16 
82.  2 
83.43 
85.29 
8715 
89.  1 
90.42 
92.28 
94.14 
96. 


Pes. 


50 

4 
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O 
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3 

a 
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5 

o 

7 
8 
!» 
70 
] 
2 

a 

4 

5 
O 

7 
8 
O 
80 
I 
3 

a 

4 

^ 
<t 
7 
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00 

] 

3 

a 

4 

5 
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8 

0 
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a<»(» 

4(M» 
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800 
I  900 
flOOO 
[tOOO, 


9  ins 


8ta.  55th: 


73.17 
74.34 
75.51 

77.13 
78.30 
79.47 
81.  9 
82.26 
83  43 
86.  5 
86.22 
87  39 
89.  1 
90.18 
9135 
92.52 
94.14 
95.31 
96  48 
98.1(1 
99.27 
00  44 
02.  6 
03  23 
04.40 
06.  2 
0719 

08  36 

09  53 
11  16 
12.:. 2 
13.49 
15  11 
16.28 
17.45 
19.  7 
20.24 
21  41 
23.  3 
24.20 
25.37 
26  54 
28.16 
29  33 
30.50 

261.45 

392.40 

523.36 

654  30 

785.25 

916.20 

1047.15 

1178.10 

1309.  6 

2618.10 


10  ins 


Std.  55th! 


81.:i5 

82  50 

84.20 

86.45 

87.15 

88.40 

90.10 

91.35 

93.  5 

94.30 

96. 

97.26 

98.50 

100.20 

101.45 

103.15 

104.40 

106.10 

107  35 

109.  6 

110.3(1 

112. 

113.25 

114  60 

116.20 

11745 

119.15 

120.40 

122.10 

123.35 

125  5 

126.30 

128. 

129  25 

130.50 

132  20 

13345 

136  15 

136.40 

138  10 

139.35 

141.  5 

142  30 

144. 

145,25 

290  50 

436  20 

581.45 

727.16 

872.40 

1018.10 

1163.35 

1309.  6 

1454.30 

2909.  5 


Post. 


11  ins  12  ins. 


."i  d.  55ib8 


Std,  &6thl 


7 

8 

0 

00 

1 

3 

a 

4 
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o 

7 
8 
O 
70 
1 
3 

a 

4 
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7 
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1 
3 

a 

4 

O 

7 

8 

0 

00 

1 

3 
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4 
9 
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7 

8 
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1(»0 
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900 
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J»001440. 
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3000,3200. 
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89  33 

91.11 

92  44 

94.22 

96. 

97  33 

99.11 

100  44 

102.22 

104. 

105.33 

107.11 

108  44 

110.22 

112. 

113.33 

116.11 

116.44 

118.22 

120. 

121.33 

123.11 

124.44 

126.22 

128. 

12933 

131.11 

13  .44 

134.22 

136. 

137.33 

139.11 

140.44 

142.22 

144." 

145.33 

147.11 

143  44 

160.22 

152. 

1.53.33 

155  11 

156.44 

158  22 

160. 

320. 

480. 

640. 

800. 

960. 

120. 

280. 
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97.41 
99.27 
101.13 
102.54 
104.40 
106.26 
108.12 
109  63 
111.39 
113  25 
11.5.11 
116.52 
118.38 
120.24 
122.10 
123.51. 
125.37 
127  23 
129.  9 
13(1.50 
132.36 
134.22 
136.  8 
137.49 
139.35 
141.21 
143.  7 
144  48 
146.34 
148.20 
150.  6 
151.47 
163.33 
155.19 
157.  5 
158  46 
160.32 
:  62.18 
1('4.  4 
1C6  46 
1(.7.31 
169.17 
171.  3 
172.44 
174.30 
349.  5 
523.35 
698.10 
872.40 
1047.16 
1221.45 
1396.20 
167050 
1745.25 
3490.50 
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16  feet  by  3  inches. 
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13  ins. 

14  ins 

■  td.  66th« 

Std.  55tb8 

149 

2.  2 

3  43 

4.  4 

5.37 

(5.  a 

7.31 

8.  8 

9  25 

10.10 

11.19 

12.12 

13  13 

14.14 

15.  7 

IG  16 

17    1 

18.18 

18  50 

20.44 

22  38 

24.32 

2(5  2(i 

28.20 

3U.14 

32.  8 

34.  2 

35.51 

37.45 

39.39 

41.33 

43  27 

45.21 

47.15 

49.  9 

.51.  3 

52.52 

54  46 

56.4U 

58.34 

60.28 

62.22 

64.16 

66.10 

68.  4 

69  53 
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73.41 

75.35 

77  29 

79.23 

81.17 

83.11 

85.  5 

86.54 

88.-I8 

90.42 

92.36 

94.30 

96.24 

98.18 

100.12 

102.  6 

104. 


Z0.20 

22  22 

24  24 

26.26 

28.28 

30.30 

32.32 

34  34 

36.36 

38.38 
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42,42 
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46.46 
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59. 
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65 

67  11 
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73.17 

75  19 

77  21 

79.23 
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83.27 

85  29 

87.31 

89.33 

91,35 

93.37 

95,39 

97  41 

99.43 

101.45 

103.47 
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107.51 

109,53 

112. 
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4 

n 
o 

7 
8 
O 

»o 

] 

9 

:t 

4 

« 

7 
8 
O 

40 
1 
3 
» 
4 
5 
O 
7 
8 
O 

90 
1 
S 

a 

4 
5 


2.10 

4.20 

6.30 

8.40 

10  50 

13.  5 

15.15 

17.25 

19.35 

21.45 

24. 

26.10 

28.20 

30  30 

32  40 

34.50 

37.  5 

39.15 

41.25 

43.35 

45.45 

48, 

50.10 

52.20 

.54.30 

56.40 

58.50 

61.  5 

63,15 

65.25 

()7.35 

69.45 

72. 

74.10 

76.20 

78.30 

80,40 

82.50 

85    5 

87.15 

89  25 

9135 

93.45 

96. 

98.10 

100  20 

102.30 

104  40 

106.50 

109.  5 

111.15 

113  25 

11.5.35 

117.45 

120. 


16  ins. 


Std.  66th8 


218 

4.36 

654 

9.17 

11.35 

13.53 

16.16 

18  34 

20.52 

23.15 

25.33 

27.51 

30.14 

32.32 

34.50 

37.13 

39.31 

41.49 

44.12 

46.30 

48.48 

51  11 

53.29 

55  47 

58  10 

60  28 

62  46 

65.  9 

67.27 

69  45 

72.  8 

74.26 

76.44 

79.  7 

81.25 

83.43 

86.  6 

88.24 

90.42 

93.  5 

95.23 

97.41 

100.  4 

102.22 

104.40 

107.  3 

109.21 

111.39 

114.  2 

116.20 

118.38 

121.  1 

123.19 

125  37 

128. 


Vw. 


13  ins. 


.Std,  55tlis 


14  ins. 

£td,  6Sth8 


5A 

7 
8 
O; 

60 ; 
1 
s 
a 

4 
5 

o 

7 
8 

u 

70 
1 
8 

a 

4 
9 
O 

7 
8 
O 
80 
1 
!3 

a 

4 

« 

7 
8 
» 
0<» 
1 

a 

4 

5 
« 

7 

8 

0 

10(» 

200 

aoo 

400 
800 
000 
700 
800 
000 
KNIO 
3000 


105.49 
107  43 
109.37 
11131 
113.25 
115.19 
117.13 
119.  7 
121.  1 
122.50 
124.44 
12638 
128.32 
130.-6 
132.20 
134.14 
136.  8 
13S.  2 
139.51 
141.45 
143.39 
145..33 
147.27 
149.21 
151  15 
153,  9 
155.  3 
156  .^.2 
1.58  46 
16040 
162.34 
164.28 
166.22 
168.16 
170.10 
172.  4 
173.53 
175  47 
177  41 
179.35 
181.29 
183.23 
185.17 
187.11 
189.  5 
'  378.10 
!  567 15 
'  7.56  20 
i  945  25 
1134.30 
1323.35 
1512,40 
170145 
1890.50 
3781  45 


114.  2 
116.  4 

118.  6 
120.  8 
122.10 
124.12 
126.14 
128.16 
130.18 
132.20 
134.22 
136.24 
138.26 
140.28 
142.30 
144.32 
146  34 
148  36 
150  38 
152  40 
154  42 
156,44 
158.46 
160  48 
162.50 
164.52 
166.54 
169.  1 
171    3 
173.  5 
175    7 
177.  9 
179.11 
181.13 
183.15 
185.17 
187  19 
189.21 
191,23 
193  25 
195,27 
197  29 
19931 
201.33 
203  35 
407.15 
610.5(1 
814.30 
1018  10 
1221.45 
1425  25 
1629.  5 
18.32.40 
2036.20 
4072.40 


Po^ 


Std.  &&tb8  Std.  55th8 


15  ins.  16  ins* 


8 
O 
<M» 
1 
3 
» 
4 

O 

7 
8 
U 
70 
1 

'^ 

.'it 

4 

a 
o 

7 

0 

80 

I 

» 
4 

li 
» 
7 
8 
1» 
1»0 
1 

:i 

4 

« 
7 
8 
it 
100 

soo 
aoo 

40» 
500 

(too 

700 

mm 
ooo 

Isooo 


122.10 
124.20 
126.30 

128.40 
130.50 
133.  5 
135.15 
137.25 
139.35 
141.45 
144. 
146.10 
148.20 
1.50.30 
152  4' 
154.50 
157.  5 
1.59.15 
161.25 
163  35 
1 65  45 
1(J8. 
17(1.10 
172.20 
174  3(t 
176.40 
178.50 
181.  5 
18315 
IKS  25 
187  35 
189.45 
1!)2. 
19410 
106  20 
198  30 
200.40 
202.50 
205    5 
207,15 
209  25 
211.35 
213  45 
216. 
218.10 
436.20 
654.30 
872,40 
1090..50 
1309.  5 
1527.15 
1745.25 
1963.35 
2181.45 
14363.35 


130.18 
132.36 
134.54 
137  17 
139,35 
141.53 
144.16 
146.34 
148.52 
151.15 
153.33 
155.51 
158.U 
160.32 
162  50 
165.13 
167.31 
169.49 
172.12 
174  30 
176.48 
179.11 
181  29 
183.47 
186  10 
188  28 
19046 
193    9 
195  27 
197  45 
200.  8 
202.26 
204.44 
207.  7 
209  25 
211.43 
214.  6 
216.24 
218,42 
221.  5 
223.23 
225!41 
228.  4 
23022 
232.40 
465.25 
69«.10 
930.50 
1163  35 
1396  20 
1629.  5 
1861.15 
2094  30 
232715 
4654.30 


16  feet  by  3  inches. 


GO 


)5  27 

97  45 

10.  8 

1.26 

04.44 

7.  7 

09  25 

1.4.3 

4.  6 

6.24 

8.42 

1.  5 

.'3.23 

25.41 

IS.  4 

5022 

2.40 

5.25 

«.10 

0.50 

3  35 

6  20 

9.  5 

1.45 

30 

15 

.30 


17  ins. 

5td. Saths 

2.26 

18  ins. 

.Std.  .'•aths 

Pe». 
Sit 

17  ins 

18  ins. 

Pea. 

19  ins 

20  ins 

Std  asih.-. 
2  50 

Pm. 
1 

21  ins. 

Std.65th»> 

1 

22  ins. 

PoB. 

Std.  o.Hh.^' 

138  26 

Std  o.-tlis' 

Std.  .maths' 

Std.  oaths 

] 

2.34 

146.34 

1 

2  42 

;     3  .3 

311 

Si 

4.52 

5.13 

7 

140.52 

149.13 

3 

5.29 

5  45 

S 

G.  6 

6.22 

» 

7.23 

7.47 

8 

143.23 

151.47 

a 

8.16 

8.40 

a 

9.9 

9.33 

4 

9.49 

10.26 

0 

145.49 

154.26 

4 

11.  3 

11.35 

4 

'     12.12 

1 2.44 

S 

1 2.20 

13.  5 

00 

148.20 

157.  5 

5 

13.15 

l4.:^o 

8 

,     15.15 

1(5. 

e 

14.46 

15.30 

1 

150.46 

159.39 

0 

16.32 

17.25 

6 

18.18 

19  11 

7 

17.17 

18.18 

s 

153.17 

162.18 

7 

19.19 

20.20 

7 

21.21 

22.22 

S 

19.43 

20.52 

a 

155.43 

164.52 

8 

22.  6 

23.15 

8 

24  24 

25.33 

tt 

22.14 

23.31 

4 

158.14 

167.31 

0 

24.48 

26  10 

0 

27.27 

28.44 

10 

24.40 

26.10 

5 

100.40 

170.10 

10 

27.35 

29.  5 

10 

30.30 

32. 

1 

27.11 

28.44 

« 

163.11 

172  44 

1 

30.22 

32. 

1 

33.33 

35.11 

s 

29.37 

31.23 

7 

165.37 

175.23 

3 

33.  9 

34.50 

3 

3636 

38.22 

:t 

32.  8 

34.  2 

8 

168.  8 

178.  2 

a 

35.51 

37.45 

a 

39.39 

41.33 

4 

34.34 

36.36 

0 

170.34 

180.36 

4 

38.38 

4040 

4,     42  42 

44.44 

5 

37.  5 

39.15 

TO 

173.  5 

183.15 

5 

41.25 

43.35 

S 

45.45 

48. 

» 

;.9.31 

41.49 

1 

17531 

185-)! 

0 

44.12 

46  3(1 

0 

48  4S 

5111 

7 

42.  2 

44  28 

s 

178.  2 

188.2^ 

7 

4654 

49.25 

7 

51.51 

54.22 

8 

44.28 

47.  7 

a 

180.28 

191.  7 

8 

49  41 

52.2(1 

8 

54.54 

57  33 

1> 

46.54 

49.41 

4 

182.54 

193.41 

1» 

52  28 

55  If) 

0 

58.  2 

60.44 

S(» 

4!).25 

52.20 

a 

185.25 

196.2(1 

30 

55.15 

58  10 

30 

(;i.  5 

64. 

] 

51.51 

54  54 

o 

187.51 

198.54 

1 

58.  2 

61.  5 

1 

64.  8 

67  11 

s 

r>4  22 

57.33 

7 

190.22 

201.3:; 

•> 

60.44 

64. 

3 

67.11 

70.22 

» 

56  J 8 

60.12 

8 

192.48 

204.12 

a 

63.31 

66  50 

a 

70.14 

7;{  33 

4 

59  19 

62.46 

0 

195.19 

206.-l(- 

4 

66.18 

69.45 

4 

73.17 

76  44 

R 

(11.45 

65  25 

80 

197.45 

209.2;") 

a 

69.  5 

72.40i 

S 

70.20 

80. 

<l 

64.16 

68.  4 

1 

200.  k; 

212    ^j 

0 

71.47 

75.35 

0 

79.23 

83  11 

7 

W^  42 

7U.3S 

a 

202.42 

2i4.;;8 

7 

74.34 

78.30 

7 

82.26 

86  22 

8 

69  13 

73.17 

« 

205.13 

21717 

8 

77  21 

81  25 

8 

85.29 

8933 

» 

71  39 

75..-)l 

4 

20739 

219.51 

!> 

80.  ^ 

84  2(n 

0 

88  32 

92.44 

:m> 

7-1.10 

78  30 

5 

210.10 

222.3(1 

ao 

82.5(1 

S7.15i 

ao 

91  :,!5 

9(i. 

1 

7636 

81.  9 

(> 

212.36 

22.')    9 

1 

85  37 

90  10 

1 

94  3^ 

99.11 

» 

79.  7 

83  43 

7 

215    7 

'J-.i7.43 

3 

88  24 

93.  5 

•> 

97  41 

10222 

a 

SI. 33 

86  22 

8 

217.33 

23022 

« 

91  11 

96. 

a 

1(044 

105.33 

4 

S4.  4 

89.  1 

it 

220.  4 

233    1 

4 

93.53 

OS  5(' 

4 

103.47 

108.44 

5 

86  3H 

91.:;  5 

00 

222.30 

235.35 

S 

96.40 

101.45; 

S 

l0(;5(i 

112. 

« 

^'J.  1 

94  14 

1 

225.  1 

238.14 

0 

99.27 

104  40 

0 

109  53 

115.11 

7 

91.27 

96.48 

» 

227.27 

'M0  4Si 

7 

102.14 

107.35i 

7 

113.  1 

118.22 

8 

9;].53 

99.27 

a 

229  .53 

243.27! 

8 

105.  1 

110.30' 

8 

116,  4 

121.33 

0 

9(i.24 

102.  6 

4 

23224 

246.  (.! 

0 

107.43 

113  251 

0 

119    7 

124.44 

40 

9S.50 

104.40 

a 

234.50 

248.40 

40 

110.30 

116.20' 

40 

122,10 

128. 

1 

101.21 

107.19 

n 

237.21 

251.19, 

1 

113.17 

119.15| 

1 

125  13 

131  n 

3 

10347 

109.;'i3 

7 

239  47 

253  5:} 

3 

116.  4 

122  10| 

3 

12816 

134  22 

a 

106.18 

112.32 

H 

242  18 

256  32 

a 

118  46 

125.  5 

a 

131  19 

137  33 

4 

108.44 

115.11 

0 

.:44.44 

259.11 

4 

121.33 

12S. 

4 

134  22 

140.44 

5 

111.15 

117.45 

IOO 

247.15 

261.45 

5 

124.20 

130.50 

5 

137.25 

144. 

0 

113  41 

120.24 

soo 

494.30 

523.35 

o 

127.  7 

133  45 

O 

140.28 

147.11 

7 

116.12 

123.  3 

»00 

741.45 

785.25 

7 

129.49 

136.40| 

7 

14331 

1 50.22 

S 

11S.38 

125.37 

400 

989.  5 

1047. l(t 

8 

132  36 

139.;^5I 

8 

146.34 

153.33 

0 

121.  9 

128.10 

500 

1236.20 

1309.  5 

0 

135  23 

142.301 

i\ 

14937 

1 56  44 

0(» 

123.35 

130.50 

(too 

1483  35 

1570.5(1 

SO 

i:]8.io 

145  25 

!H\ 

152.40 

160. 

1 

126.  6 

133.29 

700 

1730.1,0 

1832.4(1 

100 

276.20 

290.50; 

100 

305  25 

320. 

s 

128.32 

136.  8 

8C0 

1978.10 

2094  30 

300 

552.40 

58145' 

300 

610.50 

640. 

» 

131.  3 

138.42 

OOO 

2225.25 

2350.20 

aoo 

829.  5 

872.401 

aoo 

916  20 

960. 

4 

133.29 

141.21 

1000 

2472  40 

2618.10 

400 

1105.25 

1163..35j 

400 

1221.45 

1280. 

s 

136. 

144. 

aooo 

4945.25 

5236. '.'0 
18 

sou, 

1381.45 

1454  30i 

soo 

1527.15 

1600. 

m 


I 


70 


1 1 


m 


I. 


I 


16  feet  by  3  inches. 


Pes. 


23  ins. 


Std. 56th8 


1 

a 
:i 

4 

n 
o 

71 
8 
» 
10 
1 

:i 

5 
O 

7, 
H 
O 

1 

» 
4 

n 

7 
» 

»o< 

1 

s 

» 

4 

Si 

n 

7, 
8 
'  O 
40 
1 
S 

a 

4 
5 

« 

7, 
8 

» 
SO 

100 

ao<i 

»0<l 
40U 
SOU 


24  ins 


3.19 

6.38 

10.  2 

13.21 

16.40 

20.  4 

23.23 

26.42 

30.  6 

33.25 

36  44 

40.  8 

43.27 

46.4 1; 

50  10 

53.29 

56  48 

60.12 

63  31 

(16  50 

70.14 

73.33 

76.52 

80.16 

83.35 

86  54 

90.18 

93.37 

97.  1 

1(  0.20 

103.39 

1U7.  3 

'10.22 

113.41 

ll7.  5 

120.24 

123.43 

127.  7 

130.26 

133.45 

137.  9 

140  28 

143.47 

U7.ll 

150.30 

153.49 

157.13 

160.32 

163  51 

167.15 

334.30 

669.  5 

1003.35 

13:}8.10 

1672.40 


Sid.  ^'Stha! 

~3.27 

6.54 

10.26 

13.53 

17.25 

20  52 

24.24 

27.51 

31.23 

34.50 

38.22 

41.49 

45.21 

48.48: 

52.i'0 

55.47 1 

5919! 

62.46 

66  18 

69.45 

73.17 

76.44 

S^O.16 

.^3.43 

87.15 

nO.42 

94.14 

97.41 

lui.13 

I1144O 

108.12 

111.39 

115.11 

118.38 

122.10 

1 25.:!7 

129.  9 

132  36 

136.  8 

139  35 

143.  7 

1-16  34 

150    6 

15333 

ir)7  5 

1 60  32 

164.  4 

167.31 

171.  3 

174.30 

349    5 

698  10 

1047.15 

1396.20 

1745  25 


Vm. 

25  ins. 

.Std.55tlig 

3.35 

26  ins. 

Peg. 

1 

27  ins. 

Std.  6.itht> 

Sid.  .O.thf 

1 

3.43 

3.51 

s 

7.15' 

7.31 

3 

7.47 

» 

10.50 

11.19 

a 

11.43 

4 

14  30 

15.  7 

4 

15.39 

B 

18.10 

18  5(1 

R 

19.35 

« 

21.45 

22  38 

0 

23.31 

7 

25.25 

26.26 

7 

27  27 

8 

29.  5 

30.14 

8 

31.23 

0 

32.40 

34.  2 

0 

35  19 

10 

36.20 

37.4.') 

10 

39.15 

1 

40. 

41.33 

1 

43.11 

a 

43.35 

45.21 

s 

47.  7 

:i 

47,15 

49.  9 

a 

51.  3 

4 

50.50 

52..-)  2 

4 

54.54 

s 

r)4.30 

56.4(. 

5 

58.5(1 

« 

58.10 

60.2.'" 

a 

62.46 

1       7 

6145 

64.16 

7 

66.42 

1       8 

65.25 

(i8.  4 

8 

70.38 

!      0 

69.  f) 

71  47 

0 

74.34 

XO 

72.40 

75."5 

SO 

78  3<- 

1 

76.20 

79.::3 

1 

82  26 

a 

80. 

83.11 

3 

86.22 

:i 

83.35 

86.;-4 

a 

90.18 

4 

87.15 

90.42 

4 

94  14 

!      R 

90.50 

94.30 

6 

98  10 

0 

94.30 

98.18 

fl 

102.  6 

7 

98  10 

l(i2.  6 

7 

106.  2 

:    8 

101.45 

1(5.49 

8 

109.53 

'    » 

105.25 

109.37 

0 

113.49 

»o 

109.  5 

113.25 

ao 

117  411 

1 

112.40 

117.13 

1 

121.41 

s 

116  20 

121.  1 

3 

12r).37 

» 

120. 

124.-14 

a 

129.33 

4 

123  35 

128  32 

4 

133.29 

n 

127.15 

1 32.20 

5 

137.25 

i     « 

130.50 

136.  8 

0 

Ml  21 

7 

1:j4  30 

139.r.l 

7 

145  17 

8 

138.10 

143  39 

8 

149.13 

0 

141  45 

147  27 

1       0 

153.  9 

40 

115.25 

15115 

40 

157.  5 

1 

149.  5 

155    3 

1 

161.  1 

S 

1  .")2  40 

158  46 

3 

164  52 

a 

156.20 

162  34 

a 

168.48 

4 

160. 

166.22 

4 

172  44 

5 

163.35 

170.10 

5 

176.40 

0 

167.15 

173  53 

0 

180.36 

7 

170.,^)0 

177.41 

7 

184.32 

8 

174.30 

181.29 

8 

188.28 

0 

178.10 

18.5.17 

0 

192.24 

fU> 

181.45 

189.  5 

60 

196  20 

100 

363.35 

378.10 

100 

392.40 

200 

727.15 

756.20 

300 

785  25 

aoo 

1090.50 

11.34.30 

aoo 

1178.10 

400 

1 4.04.30 

1512.40 

400 

1570.50 

iSOO 

1818.10 

1890.50 

500 

1963.35 

28  ins. 


Std.  S.'iths 


Pm. 


29  ins. 


4,  4 

8.  8 
12.12 
16  16 
20.20 
24.24 
28.28 
32.32 
36.36 
40.40 
44  44 
48.48 
52.52 
57.  1 
61.  5 
65.  9 
69.13 
73.17 
77  21 
81.-5 
85  29 
89  :;3 
93.37 
97  41 
101.45 
10.")  49 
109  53 
111    2 
118.  6 
122 10  ; 
126  14 
l;,0  18  ; 
134  22  ' 
1^;8.26 
142  30  1 
146  34  1 
15(138  i 
15442  i 
1  .')8.46  ! 


162  50: 

166.54 

171    3| 

175.  7| 

179  11! 

183  15' 

187.19! 

19123: 

195  27 1 

199  31! 

203.35! 

407.15 

814  30 

1221.45 

1629    51 

2036  20 1 

8 

a 
4 
0 

0 

7 

8 

O 

10 

1 
s 
a 
i 
s 
(I 
7 

8 

O 

30 

1 
3 

a 
4 
5 
o 

7 

8 
» 

ao 
1 

3 
a 
4 
5 
n 
7 

8 
tf 
40 
1 
3 

a 
4 

5 
ft 

i: 

50 
100 
300' 
a<K>; 
400! 
500 


Std.  5i;th!> 

~4".T2 

8.24 

12  36 

16.48 

21.  5 

25  17 

29.29 

33.41 

37.53 

42.10 

46.22 

50.34 

54.46 

59.  3 

63.15 

67.27 

71.39 

75.51 

80    8 

84.2(» 

&S.;]2 

92  44 

97.  1 

101.13 

105.25 

109.37 

113.49 

lis    6 

122.18 

126  ao 

i;i0  42 
1 34  54 
1 39  1 1 
]  4:5  2.3 
147.35 
151.47 
156.  4 
160.16 
164.28 
I6S.40 
172  52 
177.  9 
181.21 
l!^5.33 
18945 
194  2 
198.14 
202.26 
206  38 
210.50 
421.45 
843  35 
1 265.25 
1687.15 


30  ins. 


2109. 


Sld.  66ths 

4.20 

8.40 

13.  5 

17.25 

21.45 

26  10 

30  30 

34.50 

39.15 

43.35 

48. 

52.20 

56.40 

61.  5 

65.25 

69.45 

74  10 

78.30 

82  50 

87.15 

91.35 

96. 

1 00.20 

104  40 

109    5 

113.25 

117  45 

122.10 

126.30 

130.50 

135.15 

139.35 

144 

14S20 

15240 

157.  5 

16125 

165  45 

170.10 

174.30 

178..50 

lc^3.15 

187.35 

192. 

196.20 

200.40 

205.  5 

209  25 

213.45 

218.10 

436.20 

872.40 

1309.  5 

1745.25 

2181.45 

17  feet  by  3  inches. 


71 


:i!).a5 

.44 
4S20 

52  40 
57.  5 

|(;i  25 

|(i5  45 
uO.lO 
174.30 
'8.50 
■3.15 
!7..35 
12. 

)(!.20 
10.40 
.  5 
|{)25 
I.J.45 


5  ins. 

Bins. 

Pes. 
] 

7  ins 

Sins. 

Pea. 
50 

5  ins. 

6  ins. 

^td.  56th? 

Pes.    J 

1  ins. 

8  ins. 

ros. 



,St(l.  55ths 

Std  oaths 

.Std  6.'tli8 

1.  4 

Std.  5>ih- 
1.13 

std.  SStlii- 

43.15 

■)td.  65thf  i 

?ld.  65th8 

1 

42. 

.51 

51  51 

50 

60  32 

69.13 

s 

1.30 

1.47 

» 

2.  9 

2  20 

7 

44.  2 

52  47 

7 

01.30 

70.26 

» 

2.17 

2  43 

» 

3.13 

3.39 

8 

44  45 

53.43 

8 

02.41 

71.39 

4 

3.  5 

3..H9 

4 

4.18 

4.52 

0 

45  32 

5439 

0 

03.45 

72.52 

5 

3.47 

4.35 

5 

522 

CIO 

60 

40.20 

55.35 

«<» 

04.50 

74.10 

n 

4.35 

5.31    i 

« 

0.27 

7.23 

1 

47.  7 

50  31 

1 

05  54 

75.23 

7 

5.22 

0.27  1 

7 

7.31 

8  30 

3 

47.50 

57.27 

3 

G7.  4 

76.36 

8 

0.10 

7,23  1 

8 

8.30 

9.49 

n 

48.37 

58.23 

» 

08.  8 

77.49 

1» 

(i  52 

8.19 

0 

9.40 

11.  7 

4 

49.25 

59  19 

4 

69  13 

79.  7 

10 

7  40 

9.15 

10 

10.45 

12.20 

s 

50.12 

GO  15 

5 

7017 

80.20 

1 

8.27 

10.11 

1 

11.49 

13  33 

6 

51. 

01  11 

« 

7122 

81.33 

2 

9.15 

11.  7 

a 

12.54 

14.40 

7 

51.42 

62.  7 

7 

72.20 

82.46 

» 

10.  2 

12.  3 

» 

13.58 

10.  4 

8 

52.30 

63.  3 

8 

73.31 

84.  4 

4 

10  45 

12.54 

4 

15    8 

17.17 

0 

53.17 

03  54 

0 

74.35 

85.17 

K 

1132 

13.50 

n 

10.12 

18.30 

70 

54.  5 

04.50 

70 

75.40 

80.30 

(1 

12.20 

14.40 

i       0 

17.17' 

19.43 

1 

54  47 

05.40 

1 

70.44 

87.43 

7 

13.  7 

15.42 

7 

18  21 

21.   1 

3 

.'■^  35 

00.42 

a 

77.49 

89.  1 

8 

13  511 

10.38 

8 

19-20 

22  14 

a 

50  22 

07  :i8 

:i 

78.53 

90  14 

1» 

14  37 

17.34 

!> 

20  30 

23.27 

4 

57.10 

Oh.34 

4 

80.  3 

91.27 

»(> 

15.25 

18  30 

ao 

21.35 

24.10 

S 

57.52 

09  30 

5 

81.  7 

92,40 

J 

l(i.]2 

19.2(5 

i     -1 

22  39 

25.:.  3 

0 

58  40 

70  20 

O 

82  12 

93  53 

» 

17. 

20.22 

a 

23  44 

17.11 

7 

59  27 

71.22 

7 

83.10 

95  1 1 

:i 

17.42 

21  18 

1     it 

2  1  48 

28.24 

8 

00.15 

72.1^ 

8 

84.1:1 

90.24 

4 

18.30 

22.14 

1     i 

2553 

29  3.7 

0 

01.  2 

73  14 

0 

85.25 

97  37 

ff 

19.17 

23,10 

n 

27.  2 

3050 

SO 

01.45 

74.10 

80 

8i;.30 

98.50 

0 

20.  5 

24.  0 

o 

28.  7 

32.  8 

1 

02  32 

75.  0 

1 

87  34 

100    8 

•  7 

2  .47 

25.  2 

1     '' 

29  11 

33  21 

3 

03.20 

70.  2 

a 

88  39 

101.21 

8 

21  35 

25.53 

1     « 

30.10 

34.34 

a 

04.   7 

70  53 

:i 

89  4:". 

102.3  i 

1» 

22  22 

20  49 

0 

31  20 

35  47 

4 

04  50 

77.49 

4 

90.48 

103.47 

no 

23.10 

27.45 

1    »o 

32.25 

37    5 

a 

05.:.7 

78.45 

r* 

91 .52 

105    5 

1 

23  52 

28  41 

i    1 

33  29 

38.18 

<t 

00.25 

79.41 

0 

93.  2 

100.18 

s 

24.40 

29.:i7 

34  34 

39  31 

7 

07  1 2 

80.;, 7 

7 

94.  0 

10731 

» 

25.27 

30  33 

» 

35  38 

40.(4 

8 

OK. 

h  ]  .33 

8 

95.11 

108  44 

4 

-G  15 

31.29 

4 

3(i.4;J 

42.  2 

O 

OS  42 

82.29 

0 

90  15 

no  2 

5 

27.  2 

32.25 

5 

37.47 

4:'.  15 

no 

09.311 

83.25 

'      00 

97.20 

111  15 

0 

27  45 

33  21 

0 

38.52 

44. 2S 

70  17 

84  21 

1 

98  -4 

112.28 

7 

28  32 

34  17 

4 

40.  1 

45  41 

3 

71.  5 

85,17 

a 

99  29 

113  41 

8 

29.20 

35  13 

i       8 

41.  0 

40.. 54 

» 

7147 

80.13 

:t 

100.33 

114.54 

0 

30.  7 

30.   9 

0 

42.10 

48  12 

4 

72  35 

87.  9 

4 

101.38 

110  12 

40 

30.50 

37.  5 

40 

43.15 

49  25 

5 

73  22 

88.  5 

r> 

10242 

1 1  7  25 

1 

31.37 

38.  1 

1 

44  19 

ro.38 

0 

74  10 

89    1 

0 

103,47 

118  38 

S 

32.25 

38.52 

a 

4  5. --^4 

51  51 

7 

74  52 

89.52 

7 

10451 

11 9.. 51 

» 

33  12 

39.48 

;    » 

40.28 

53.  9 

8 

•75.40 

90.48 

S 

100.  1 

121.  9 

4 

34. 

40.44 

i    ^ 

4733 

.54.22 

0 

70  27 

91.44 

1> 

107    5 

122  22 

R 

34.42 

41.40 

a 

48  37 

.55.:i5 

100 

77  1 5 

92.40 

]0<! 

108,10 

123.35 

O 

35.30 

42  30 

1       0 

49.42 

50.48 

a<M) 

154.30 

IS  5. 2  5 

301! 

210.20 

24  7  15 

7 

30.17 

43  32 

7 

50.40 

58.  0 

.'too 

231.45 

27K.10 

ao(! 

324,30 

370  50 

8 

37.  5 

44  28 

8 

5151 

59  19 

too 

309.   5 

370  50 

400 

432.40 

!  494,30 

O 

37  47 

45.24 

0 

.53. 

00  32 

500 

380.20 

40.3  35 

500 

.'40  50 

01810 

00 

38  35 

40  20 

SO 

54.  5 

01.45 

(iOO 

403.35 

550.20 

000 

04  9.  5 

741.45 

1 

39  22 

47.10 

1 

55    9 

03    3 

70<» 
800 

'  540.50 

049.  5 

700 

757.15 

805  25 

s 

40  10 

48.12 

a 

.5014 

04  10 

018.10 

741.45 

80(t 

805  25 

989.  5 

:i 

40.52 

49    H 

:e 

57.18 

05  29 

1  »00 
|10(>(> 
,3000 

095  25 

834  30 

000 

973  35 

111240 

4 

41.40 

50.  4 

4 

58  23 

GO  42 

772.40 

927.15 

100« 

1081.45 

,123(-.20 

5 

42.27 

51. 

5 

59.27 

68. 

1545  25 

1854.30 

I'^iitm 

2103  35 

.2472.40 

m 


..'I'i 


I 


■■Wi 


m 


72 


17  feet  by  3  inches. 


Sins. 

10  ins. 

Pes. 

1 

11  ins 

12  ins. 

iSU  6.'lliK 

1.47 

6(i 

9  Ins 

10  ins. 

Po^. 

11  ins.  .12  ins. 

Van. 

SStU.  iJ.  Ilih 

8i(l.  iiotlii* 

Stil    661  hg 

SkI.  ■i>\\\s 

iSld.  66tli)i 

86.30 

Sl(i.  fi5tli." 

95.11 

81  il  .Odths 

1 

121 

1.30 

1.38 

77.49 

no 

103.47 

S 

2.43 

3.  5 

a 

3.22 

3.39 

79  15 

88.  5 

t 

96.49 

105,39 

» 

4.  y 

4.35 

» 

5.  5 

5.31 

8 

8(r-!7 

89.35 

8 

98.33 

107.31 

4 

5.31 

0.10 

4 

6.44 

7.23 

O 

82.  3 

91.10 

IV 

100  16 

109.23 

R 

G.52 

7.40 

n 

8.27 

9.15 

00 

83.25 

92.40 

00 

102. 

111.15 

O 

8.1 9 

9.15 

« 

10.11 

n.  7 

1 

84.46 

94.15 

1 

103.38 

113.  7 

7 

9.40 

10  45 

7 

11.49 

12.54 

s 

86.13 

95.45 

2 

105.22 

114  54 

8 

11.  7 

12.20 

8 

13.33 

1446 

a 

87.34 

97.20 

a 

107.  5 

116.46 

» 

12.28 

13,50 

0 

15.16 

16  38 

4 

89.  1 

98. .jO 

1 

108.44 

118.38 

10 

13.50 

15.25 

lO 

17. 

18  30 

5 

90.22 

100.25 

0 

110.27 

1 20.30 

] 

15.16 

17. 

1 

18.38 

2022 

0 

91.44 

102. 

0 

112  11 

122.22 

s 

l(j.38 

18,30 

s 

20.22 

2214 

7 

93.10 

103.30 

7 

113.49 

124  14 

» 

18.  4 

20.  5 

:t 

22.  5 

24.  6 

8 

94  32 

105.  5 

h 

115.33 

126.  G 

4 

19.2U 

21.35 

4 

23.44 

25.53 

0 

95.53 

106.35 

{, 

117.16 

127.53 

S 

20.47 

23.10 

ft 

25  27 

27  45 

70 

97.211 

K-H  10 

70 

111). 

12:t.45 

O 

22.14 

24.-10 

« 

27.11 

29.37 

1 

98.41 

1(19.40 

] 

120.38 

131  37 

■7 

23.35 

26.15 

7 

28  49 

31.29 

9 

100.  8 

111.15 

•» 

122.22 

133  29 

8 

25.  2 

27  45 

8 

30  3;! 

33.21 

a 

101  29 

112  45 

:t 

1 24^5 

13.-).21 

f> 

20  23 

29  20 

1> 

32.16 

35.13 

4 

10251 

114  20 

4 

1 25.44 

137.13 

»0 

27.45 

30..-0 

iiu 

34. 

37.  5 

s 

104.17 

115.50 

R 

127.27 

139.  5 

1 

29.11 

32.25 

] 

35.38 

38.52 

0 

105  39 

117.25 

0 

129.11 

140.52 

s 

3033 

34. 

» 

37.22 

40.44 

7 

107.  5 

119. 

7 

130.49 

142  44 

;i 

31.54 

3.-).30 

» 

39.  5 

42.36 

8 

108  27 

120.30 

8 

132  33 

1 14.36 

4 

33.21 

37.  5 

4 

40  44 

44.28 

» 

109.48 

122.  5 

0 

134.16 

146.28 

5 

34.42 

38.35 

n 

42.27 

46  20 

80 

111.15 

123.35 

80 

I3(;. 

14^.20 

« 

3(;.  <) 

40  10  . 

(! 

44  11 

48.12 

1 

112.36 

125  1(1 

1 

137.38 

150  12 

7 

37.30 

4140 

7 

45  49 

50    4 

» 

114.  3 

126.40 

139  22 

1.52.  4 

8 

38  52 

J3.15 

8 

47.33 

51  51 

a 

1 1 5.24 

128.15 

•1 

141.  5 

153.51 

» 

40.18 

44.45 

fv 

49.16 

53  43 

4 

lliiao 

129.45 

1 

142.44 

155.43 

no 

41.40 

46  20 

:to 

51. 

55.35 

5 

118.12 

131.20 

r> 

144  27 

157  35 

1 

43.  0 

47.50 

1 

52  38 

57.27 

0 

11934 

132.50 

i\ 

14611 

159  27 

s 

44.28 

49.25 

» 

54  22 

59.19 

7 

121. 

134.25 

4 

147  49 

161.19 

» 

-J  5.49 

51. 

a 

5(;.  5 

61.11 

8 

1 22  22 

136 

S 

149  33 

163.11 

4 

47.10 

52  30  : 

4 

57.44 

63.  3 

0 

1 23  4.3 

137  30 

V> 

151.16 

165.  3 

R 

48  37 

54.  5 

n 

59.27 

64.50 

00 

12.-).10 

139.  5 

00 

153. 

ii;6  50 

« 

50.  4 

55  35   ; 

0 

61.11 

66.42 

1 

12631 

140.35 

1!  154  38 

168.42 

7 

51.25 

57.10    i 

4 

62.49 

68  34 

s 

12  7.. 53 

142  11 

ai  156.22 

170,34 

8 

52.47 

58.40   i 

8 

64.33 

70  26 

a 

12919 

14:1.40 

a;  158.  5 

172  26 

» 

54.13 

60.15 

0 

66.16 

72.18 

4 

130  41 

14515 

4 

159.14 

174.18 

40 

fiS  35 

\il.45 

40 

68. 

74.10 

5 

132    7 

146.45 

5 

161.27 

176.10 

1 

57.  1 

63  2U 

1 

69  38 

76.  2 

« 

133.29 

148.20 

0 

1 63  1 1 

178    2 

S 

58.23 

64  50 

2 

71.22 

77.49 

7 

134.50 

149.50 

/ 

164.49 

179  49 

» 

59.44 

6().25 

» 

73.  5 

79.41 

8 

13617 

151  25 

H 

166  33 

181.41 

4 

CI. 11 

68. 

4 

7444 

81.33 

f> 

137.cS 

153. 

0 

16816 

183  33 

5 

02.32 

69  30 

5 

76  27 

83.25 

100 

139.  5 

1 54.30 

100 

170. 

185  25 

A 

(53.54 

71.  5 

0 

78  11 

85.17 

!304» 

278  10 

309.  5 

200 

340. 

370.50 

7 

65.20 

72.35 

7 

79.49 

87.  9 

aoo 

417.15 

4()3  35 

aoo 

51 C. 

556  20 

8 

66.42 

74.10 

8 

81.33 

89.  1 

400 

556.20 

618.10 

400 

680. 

741.45 

9 

68.  8 

75.40 

!> 

83.16 

90  48 

500 

695.25 

772  40 

500 

850. 

927.15 

8<» 

69  30 

77.15 

SO 

85. 

92.40 

000 

834.30 1 

927.15 

000 

1020. 

1112  40 

1 

70.51 

7845 

] 

86.38 

94.32 

700 

973  35 

108145 

700 

1190. 

1298.10 

s 

72.18 

80.20 

S 

88.22 

96.24 

800 

1112.40| 

1236  20 

800 

1360. 

1483,35 

:t 

73.39 

81.50 

» 

90.  5 

98  16 

900 

1251.45; 

1390  50 

000 

1.530. 

1669.  5 

4 

75.  6 

83.25 

4 

91.44 

100.  8 

1000 

1390.50 

1545  25 

1000 

1700. 

1854.30 

5 

76.27 

85. 

6 

93.27 

102. 

aooo 

2781.451 

3090.50 

sooo 

3400. 

3709.  5 

17  feet  by  3  inches. 


73 


13  ins  14  ins. 


.19 
11 

.  :i 

50 
A2 
lU 
26 

iS 

i.lO 
o 

49 
.41 
33 
25 
f)0 
20 
.45 
.15 
40 
10 
35 

5 
30 

5 


Pes.   lsitl..').'>tliPjM(i.s.'itl]i' 


2    9 


4 

« 

7 

8 

f» 

10 

1 

s 
» 

4 

S 
A 

7 

8 

» 

SO 

1 

:i 

4 
5 
« 

7 
8 
1» 

ao 

1 

a 

4 

7 

8 

0 

40 


a 


o 


8 
O 

100 

ieoo 
aoo 

400 

soo 


4.   1 


(■>. 

8. 
10. 
12. 
14. 
KJ. 
18. 
20. 
22. 
24! 
26. 
28. 

32. 
34. 
36. 

38. 

40  10 

42.10 

4411 

46.11 

48.12 

50.12 

52.13 

54  13 

56.14 

58.14 

60.15 

62  15 

64  16 

66  16 

68  17 

70.17 

72.18 

74.18 

76.19 

78.19 

80.20 


li     82.20 
»      84.21 


86.21 

88.22 

90.22 

92.23 

94.23 

96  24 

98  24 

100.25 

200.50 

401.45 

602.40 

803.35 

1004.30 


4  18 
6  27 
8  36 
10.45 
12  54 
15    8 
1717 
19.26 
21  35 
23  44 
25  53 
28.  7 
30.16 
32.2; 
34.34 
36  43 
38.52 
41    6 
43  15 
45.24 
47  33 
49  42 
51.51 
54.  5 
56.14 
58.23 
60  32 
62.4 1 
64.50 
67.  4 
09  13 
71.2:^ 
73.31 
75  4(1 
77.49 
80.  3 
82.1:' 
84  Ll 
86  30 
88.39 
90.48 
93.  2 
95.11 
97.20 
99.29 
101.38 
103  47 
106.  1 
108.10 
216.20 
432  40 
649.  5 
865.25 
1081.45 


Pex 


St 
4 

R 
O 

7 
H 
O 

l<^ 
] 

n 

n 
o 

7 

H 

O 

ISO 

J 

a 
a 
4 
5 

<t 

7 

8 
1» 

ao 
1 
s 
a 
4 
s 
o 

7 

8 

O 

40 


15  ins 


a 


« 


0 

so 
100 
soo 
ao4^ 

400 

soo 


Sid  6athi 


2.17 
4.35 
6.52 
9  15 
1 1  32 
13.50 
1612 
18.30 
20.4; 
23.10 
25  27 
27.45 
30    7 
32  25 
34.42 
37.  5 
39.22 
41.4(t 
44.  2 
46  20 
48.37 
51. 
5317 
5535 
57.52 
60.15 
6232 
61.50 
67.12 
69.30 
71.47 
74  10 
76.27 
78.45 
81.  7 
83  25 
85.42 
88.  5 
90  22 
92.40 
95.  2 


97  20 
99.37 
102. 
104  17 
106.35 
108.52 
111.15 
11332 
115.50 
231.45 
463.35 
695.25 
927.15 
1159.  5 


16  ins 


.;  01 


4.52 
7  23 
94!i 
12  20 
1446 
1717 
19  43 
22  1-1 
24,4(1 
27  11 
2!t37 
32.  S 
34  3  J 
37.  5 
39.3 
42.  2 
44  28 

49.2.^) 
51  51 
54  22 
56.4,'- 
5!)  1!) 
61.-U" 
64  1(. 
6(i4: 
69  13 
71  39 
74  10 
76.36 
79.  7 
81.33 
84.  4 
86.30 
89.  1 
91.27 
93.53 
96.24 
98.50 
101.21 
103.47 
106.18 
10844 
111.15 
11341 
116.12 
118.38 
121.  9 
123.35 
247.15 
494  30 
741.45 
989.  5 
1236.20 


Ven. 


17  ins.  18  ins, 


-I- 


3 

a 
4 

» 
7 

o 

lO 

1 

a 
a 
4 

o 
7 

8 

0 

SO 

1 

a 
4 

S; 

n 

8 
O 

ao  I 

1' 

•>i 

a' 

40 


» 

SO 

100 

SOO 

aoo 

400 
500 


d  6  'ih»' 

2  .34 

5.14 

7.48 

1(1. 2K 

13,  7 

15.42 

18.21 

21.   1 

2.{.35 

26  15 

28  49 

31  29 

34    8 

39  22; 
42    2 
44.36 1 
47.161 
4950! 
r  2.30 1 
55.  9 
57.44 
60  23 
(i3,  3 
65  37 
68.17 
7051 
73.31 
76  10 
78. -1 5 
8124 
84.  4 
86.38 
89.18 
91.52 
94.32 
97  11 
99  461 
102  25 
105.  5! 


Sid.  bMio 

2.4;{ 

5:il 

K.l!> 

11    7 

i;i.5o 

16  38 
19  2<) 
22.14: 
25.  2' 
27  45 
30.33 
33.21 
36.  9 
38  52 
41.40 
44,28 
47.16 
50.  4 
52.47 
55.35 
58.23 
61,11 
63  54 
6642 
(!9  30 
72.18 
75.  6 
77  49 
80.37 
83  25 

86.i;s 

89.  1 
91.44 
94  32 

97.20 
100.  8 
102.51 
105,39 
108.27 
111.15 


19  ins.  20  ina. 


li  10739  114. 


110.19  116  46 

112  53  119,34 

115.33  122.22 

11812  125.10 

120,47  127.53 

123.26  130.41 

120.  6  133.29 

128.40  136.17 

131  20  139.  5 

262.40  278.10 

52525  556.20 

78810  834.30 
1050.50  1112  40 
1313.35  1390.501 


Pm. 


Sid  oMi- 


a 
4 

s 
o 

7 

8 

0 

10 

1 

s 
a 
4 

s 
0 

7 

8 

» 

SO 

J 

s 
a 
4 
s 
o 

7 
8 

ao 
1 

s: 
a 

4: 
S 
O 
7 
8 
O 
40 


2.51 

5.48 

8.44 

II. n 

14  37 

17  34 

20  30 

23.27 

26  23 

29  20 

32.16 

3.-..13 

38.  !i 

41.  (i 

44.  2 

46  54 

49  .".0 

52  47 

55  43 

5S40 

61  3^ 

61  33 

(;7  29 

70  26 

73.22 

76  19 

79  15 

8_M2 

85.  8 

88.  5 

91.  1 

93  53 

96.49 

99  4(1 

102  42 

105  39 

10S,35 

111,32 

11I.2S 


—  — 

.><td.  ;'<iihj 

!        3.  5 

!       6  10 

I       9.15 

12.20 

15.25 

IS.30 

2i,;;5 

24.10 

27  45 

30.50 

117 


9." 


O 


8 

9 

SO 

100 

SOO 

aoo 

400 

soo 


1  120.21 

8  123.18 
»:  126.14 
<1  129  11 
132.  7 
135.  4 
138. 
140.52 
143  48 
146.45 
293  35 
587  15 
880.50 
17430 
1468.10 


34. 
37.  5 
40,10 
43  15 
4(i  20 
4!  1, 2  5 
52  30 
55.35 
58.40 
61.45 
64  50 
68. 
71.  5 
74.10 
77.15 
80.20 
83,25 
8()  30 
89  35 
92  40 
9r;.45 
9850 
102. 
105  5 
lOSlO 
111  15 
114  20 
117  25 
120  30 
123  35 
1 26  40 
129  45 
132.50 
136 
139  5 
142  10 
145.15 
148.20 
151.25 
154.30 
309.  5 
618.10 
92t  15 
12316.20 
1545  25 


'i^M 


ir,    * y^ 

II 


I 


ii 


m^'i 


74 


17  feet  by  3  inches. 


Pen. 


21  in» 


»).27 
9.40 
12.54 
H).12 
19.2() 
•.!2.:{9 
25..53 
29.11 
32  25 
35.i8 
38.5  J 
42  10 
45  24 
48.37 
51.51 
55.  9 
5S  23 
(51  ;{() 
04  .50 
08.  S 
71. 22 
74  .15 
77.49 
81.  7 
81.21 

87.;u 

9  ).48 

94.  0 

97  20 

100  33 

103  47 

107.  5 

110.19 

113  32 

11G.41J 

120.  4 

123.18 

126  31 

40     1 29.45 

1    133.  3 

8    136.17 

a    139.30 

4  142.44 

5  146    2 
«    149.1(1 


3 
» 

I 

4 

«; 

7 
8 
W 

10 
1 

a 
» 

s 

« 

7 

8 
» 
»0 
1 
SB 

:t 

4 

s 

<l 

7 
8 

»! 

»o  i 

i' 

3 

a 

4 
5 

« 
7 

8 
O 


9 


15 


K»  ■>: 


8    155.43 


1.59.   I 


50  102  15 
100  324.30 
200  049  5 
aOO  973.35 
400  1298  10 
500  1022.40 


22  ins. 

'Id  ;).^iIh 

6.14 
10.11 
13..5.'. 
17. 
211.22 
23.14 
27  II 
30.::3 
34. 
37  22 
40.14 
44.11 
47  33 
51. 
54.22 
57.44 
01.11 
64.33 
OS. 
71  22 
7444 
78  11 
81.3. 
85. 
88.22 
91.44 
95.11 
98,:!3 
102. 
105.22 
108.44 
112.11 
1 1 5.33 
119. 
122.22 
1 25. 14 
129.11 
132.33 


136. 

1  '.g. 


9'? 


142.44 

146.11 

149.53 

1.53. 

1 56.22 

159.44 

10.3.11 

166.33 

170. 

340. 

680. 

1020. 

1300. 

1700. 


Fsa. 


23  ins 


1 
2 

a 

4 

a 
<i 

7 
H 
W 
10 
1 
2 

H 

5l 

I 

0 

1 

I 
» 


4 

o| 

7| 

80 
1 
3 
» 
4 
5 

« 

7' 

8 

0 

40 


Htd    .'>.'ltll^ 

3.30 

7.  0 

l().:!(; 

14  12 
1742 

21.18 
24. 4  s 
28.24 
31.54 
3530 
39.  5 
42.30 
40.11 
49  12 
53  17 
56.4> 
(1023 
63  54 
67.29 
71.  .-. 
74  3.- 
78  11 
81.41 
85.17 
88.47 
92,23 
95.5.1 
99.2!i 
103.  4 


» 


0 

SO 

100 

200 

aoc 


110.10 
11.3.41 

ii7.i(; 

12047 
12-J  22 
127..53 
131.28 
135.  4 
138.34 
142.10 
145.40 
149.1() 
162.46 
156  22 
159..52 
163.28 
167.  3 
170.34 
174.  9 
177.40 
355.25 
710.50 
1 066.20 


24  ins 

Std  A.'ilhK 
;!.3!l 

7  2;; 

II.  7 
14  46 
18  30 
22.14 
25..53 
29  37 
33  21 
37  5 
40.44 
44.28 
48  1 -J 
51.51 
55.35 
59.19 
63.  3 
60.42 
70.20 
74  1 0 
77.49 

81.3;; 

85  17 
89.  1 
92  40 
90  24 
100.  S 
103.47 
107.31 
Ul.li 
114  54' 
118.38 
122.22' 
120  6 
12!t45 
133.L9 
137.13 
140  52 
144.36 
148  20 
152.  4 
155  43 
159  27 
10311 
166  50 
170.34 
174.18 
178.  2 
181.41 
1 85.25 
370.50 
741  45 
1112.40 


25  ins 


Pw.     St(J.  65ili 


-I 


40<;  [1421. 45:1483.35 

50<;  11777.1 5il854.30 


1 
2 

:t 
4 

5 
o 

4 

H 

O 

10 

1 

2 

a 
4 

5 

« 
7 

8 

0 

2<» 


a 
4 

n 
n 

7 

0 

»o 

1 

a 
J 
r> 
o 
7 

H 

a 
40 


0 

100 
200 
aoo 

400 
S0(» 


3.47 

7.40 

1 1  3:: 

15.25 

19  17 

23  10 

27.  2 

30.5(1 

34.42 

38.35 

42.27 

43.21 

50.12 

.54.  f. 

57.52 

61  45 

05.:i7 

69.31  ■ 

73.2:' 

77.15 

81.  7 

85. 

88.47 

92.4( 

96  3: 

10(12.- 

104,17 

108.1(1 

112.  2 

115  5(t 

1194: 

1 2;]  35 

127.27 

131  211 

1.35  12 

1:19    5 

142  52 

140,4:) 

150.37 

1 .54  30 

1 58.22 

102,15 

100.  7 

170. 

173  47 

177.40 

181.32 

185.25 

189  17 

193  10 

386.20 


26  ins 


Sitl.fi^ili.- 


Pen. 


4. 

8. 

12. 

It). 

20 

24. 

28. 

32, 

.36. 

40  1(1 

44.11 

48  12 

52.13 

50.14 

60  1 5 

(34.10 

(;8.17 

72  18 

76.19 

8(1  20 

84  21 

88  22 

922:; 

96  24 

100.25 

104  20 

108  27 

1 1  2.28 

110.2!t 

12it.30 

124.31 

12S.32 

132.33 

136.34 

140  35 

114  30 

118  37 

1  Fi')  '.JQ  ' 
1  •>-,.i>a 

]5() 

160 

1(14 

108. 

172: 

176 

180.. 

184. 

l'-^.- 

192 

196, 

200. 

401. 


1 
3 

:i 
4 

o 

7 

8 
» 
10 
1 
3 

a 
4 

ti 
O 
7 
8 
O 
20 
1 

a 
4 

n 

<i 

7 

8 
O 

ao 

1 

•» 

a 
4 

o 

7 

8 


77240'  80: 
1159.  5  1205  2 
1.545  25  1007. 
1931.45  2009. 


39 

0 

40 

40 

il 

1 

42 

2 

43 

a 

44 

4, 

45 

5 

41: 

ft 

47 

7 

48 

8 

49 

0 

50 

no 

45 

100 

35 

20<» 

25 

mm 

15 

400 

.  5 

500| 

n  irs 

28  ins. 

t<l  Sfith.* 

.«<td.  ftthl 

""47  9 

4.18 

8,19 

8.36 

12.28 

12.54 

16.3S 

17.17 

20.47 

21  35 

on    •> 

''•■>  '\'i 

^•i                Mi 

*.*)  i>tj 

29.11 

30.16 

33  21 

34  34 

37.30 

38.52 

41  40 

43  15 

45  49 

47  33 

50,  4 

51.51 

54.13 

56.14 

58  23 

60  32 

62,32 

64  50 

66.42 

69  13 

70  51 

7331 

75    6 

77  49 

79  15 

82  12 

83.25 

86  30 

87.34 

90  48 

91  44 

95  11 

95..53 

99  29 

100.  8 

I0347 

104  17 

108.10 

108.27 

112  28 

112..3(i 

110  46 

11<;.40 

121    9 

121. 

125.27 

125,10 

12945 

129.19 

134    8 

133  2!) 

13s  26 

137,38 

142  44 

14148 

147.  7 

1  10.  2 

151.25 

150.12 

15543 

1.54.21 

1(!0.  6 

158.31 

l';4  24 

102.40 

1 08  42 

10(;..50 

173.  5 

171.  4 

177  23 

175.14 

181.41 

179.23 

186.  4 

183.33 

190.22 

187.42 

194.40 

191.52 

199    3 

196.  6 

203  21 

200.16 

207.39 

2('4.25 

212.  2 

208  35 

216  20 

417.15 

432.40 

834.30 

865,25 

251.45 

1298.10 

1 

1669.  5  1730.50 
2086.20  2103  35 


18  feet  by  3  inches. 


75 


4,13 
h.'lG 

ii'r)4 

17.17 

2\  ;t5 

2;-)  53 

;^(».i(j 
:u  :{4 

'3H.:>2 

43  15 

47  ;{3 

51. .^.1 

5t;.14 

60  32 

G4r.O 

C!)  13 

73.31 

77  49 

82  12 

SO  30 

W  48 

!)5  11 

!>t»  29 

1(»3  47 

1(»8.10 

112  28 

IKMO 

121    9 

l2ri.-J7 

12945 

134    8 

13S2(; 

142  44 

•7.  7 
-.1.25 
r.5  43 

;o.  (5 

;4  24 

18  42 

"3.  5 

77  23 

81.41 

Sti.  4 

90.22 

•4.40 

|99    3 

)3  2l 

|r)7.:!9 

2.  2 

0  20 
52.40 
55.25 
•8.10 
0.50 
3  35 


5  ins. 

Hill.  6.'itliM 

45 

6  Ins. 

Po«. 

1 

7  ins 

.''lli    66tllM 

1.  8 

Sins. 

.stil.  t>:n\i 
1  17 

Pe^. 

5  ins. 

Sill    j.JtllH 

45,45 

6  ins. 

.Sul.  6Jlllh 

Pa«. 

1  ins. 

Sl(1.55tli» 

8  ns. 

POK, 

Sill,  ^(.ltll^ 

.54 

std,  6.)thi 

1 

no 

54.54 

tin 

64.  8 

73.17 

» 

135 

1.53 

» 

2  16 

2  34 

71 

4(;..35 

55  5.3 

7 

65. 1(. 

74  34 

it 

225 

2  52 

» 

3  24 

3.51 

8 

47  25 

56.52 

8 

(56.24 

75.51 

4 

3  15 

:i.51    : 

4 

4  32 

5  13 

1> 

4S,15 

57.51 

U 

(57  32 

77.13 

n 

4.  5 

4.50 

n 

5.40 

6.30 

00 

49.  5 

58.50 

no 

(58  40 

78.30 

n 

4.50 

5  49 

n 

6.48 

7  47 

1 

49.50 

59  49 

1 

(59.48 

79.47 

7 

5.40 

6  48 

7 

8.  1 

9.  !» 

3 

50.40 

(50.4S! 

» 

71.  1 

81.  9 

8 

6.30 

7  47 

H      9.  9 

10.26 

» 

51  .30 

61.47; 

» 

72.  9 

82  26 

0 

7  20 

8.16 

»    10  17 

11  43 

4 

52  20 

62.4(5  i 

4 

73.17 

83  43 

](» 

8.10 

9.45 

10 1   11  25 

13    5 

0 

53.10 

63.45 

s 

74  25 

85.  5 

1 

9. 

10.44 

1     12  33 

14.22 

« 

54. 

(54  44 

0 

75.33 

86  22 

ii 

9.45 

11.43 

»    13.41 

15  39 

7 

54  45 

65.43 

7 

7(5,41 

87  39 

» 

l(t35 

12  42 

:i    14  49 

17.  1 

8 

55.:55 

(56.42 

8 

77  49 

89.  1 

4 

11.25 

1341 

4    16.  2 

18,1s 

0 

56.25 

67  41 

» 

79.  2 

90  18 

ff 

12.15 

14.40 

n 

17.1(^ 

lit. 35 

70 

57  1 5 

68.4(1 

70 

80.10 

91.35 

t»    13    5 

15  39 

n 

18  18 

20.52 

1 

58.  5 

(59.39 

1 

81.18 

92.52 

7    1.3.50 

16  38 

7 

1 9.2ii 

22.14 

!S 

58..50 

70.38 

a 

8-i.26 

94,14 

8    14.40 

17.37 

N 

20.34 

-.3  31 

» 

59,40 

7137 

» 

83,34 

95.31 

!»    15  30 

18.36 

1> 

21.42 

21  4S 

4 

60.30 

72.3(5 

4 

84.42 

96  48 

tt»     10  20 

19.:!5 

»o 

22  50 

2(5.1(1 

5 

61.20 

7:5.35 

n 

85.50 

98.10 

1     17.10 

20.34 

1 

24    3 

27  27 

0 

62  10 

74  34 

0 

87.  3 

99.27 

a,  18. 

21.33 

» 

-■5  1 1 

28  41 

7 

63. 

75.33 

7 

88  11 

loo     -1: 

:i 

18.45 

22  :;2 

» 

2(i. ,  9 

3(».  6 

8 

(53  45 

7632 

8 

89.19 

102.  6 

4 

19  35 

23.31 

4 

27  27 

;n.23 

0 

64  35 

77  31 

n 

90.27 

1' 13.23 

s 

20.25 

24.30 

n 

J8.35 

32.4(1 

80 

65.25 

78.30 

80 

9  i  ,35 

104  40 

0 

21.15 

25.29 

» 

29. 13 

.31.  2 

1 

66.15 

79.2!» 

1 

92.43 

10(i.  2 

■  7 

22    5 

2(;.2S 

7 

30.51 

35.19 

» 

67.  5 

80  2S 

» 

93.51 

10719 

H 

22  50 

27  27 

H 

32.  4 

3(;.36 

» 

67  50 

81.27 

:t 

95.  4 

108.36 

0 

23.40 

2S.L'6 

0 

3.;.12 

37.53 

4 

68.40 

82.2(5 

4 

96  12 

109  53 

»<» 

24.30 

29  25 

}|0 

.■!4  2() 

39. 1  5 

a 

<;9  30 

83.25 

n 

97.  0 

111.15 

1 

25.20 

:-H».24 

1 

3.5.28 

40.32 

0 

70,20 

84.24 

0 

98  28 

112:,2 

» 

26.10 

31.23 

s 

3(5,36 

41,t!l 

7 

71.10 

85.23 

7 

99  3(5 

11. •5  49 

» 

27. 

32,22 

» 

37.44 

43.1' 

8 

72. 

80.22 

8 

100  44 

115.11 

4 

27.45 

33.21 

4 

:;8  52 

41.2s 

» 

72.45 

87.21 

1» 

101  52 

1 1  (5  28 

R 

28  35 

34.20 

R 

40    5 

45  4.-. 

»o 

73.35 

88.20 

WO 

103    5 

117.45 

« 

29.25 

35.19 

« 

41  13 

47.  7 

1 

74.25 

89.19 

] 

i(i4  13 

119    7 

7 

;,(i.i5 

36  18 

1      7 

42  21 

4.^.24 

a 

75.15 

90.1s 

a 

105.21 

12(»,24 

H 

31.  5 

37.17 

8 

43.29 

49.41 

:i 

76.  5 

91.17 

» 

106.29 

121.41 

« 

31  50 

38.16 

0 

44  37 

51.  3 

4 

76.50 

'.12.1  (i 

4 

107  37 

123.  3 

4<» 

32.40 

39.15 

40 

i;).i5 

5. '.20 

5 

77.40 

93.!.- 

a 

108  45 

124,20 

1 

33  30 

40.14 

1 

46.53 

53  37 

0 

78.3(1 

94.14 

<» 

10953 

125  37 

S 

34.20 

41.13 

S 

48    6 

51.54 

7 

79.20 

95.1;! 

7 

111.  6 

12(5  r,4 

» 

;:5.10 

42  12 

» 

49  14 

56.16 

8 

80.10 

9(5.1 -J 

8 

112.14 

128.16 

4 

36. 

43  1 1 

4 

50.22 

57  33 

i> 

81. 

97.11 

0 

113.22 

129  33 

n 

3645 

44  10 

5 

51.30 

58  50 

100 

81.45 

98.1(1 

100 

114,30 

130  50 

« 

37  35 

45.  9 

0 

52  38 

60.12 

2<»0 

1  (53.35 

196  20 

200 

229.  5 

261.45 

7 

38.25 

46.  8 

7 

53.46 

61.29 

:to<» 

245.25 

2!»4  30 

aoo 

343.35 

39240 

8 

39.15 

47.  7 

8 

5154 

62.46 

4(»0 

327  15 

392.40 

400 

458.10 

523.35 

f> 

40.  5 

48.  6 

0 

56,  7 

64.  8 

noo 

409    5 

490.50 

5041 

572.40 

654  30 

.10 

40.50 

49.  5 

S<» 

57.15 

65  25 

<too 

490  .'0 

589    5 

tuw 

1  087.15 

785.25 

1 

41  40 

50.  4 

1 

58.23 

66  42 

700 

572.40 

087.15 

7<»0 

801.45 

916,20 

s 

42  30 

51.  3 

s 

59  31 

68.  4 

800 

654.30 

785  2.i 

soo 

916,20 

1047.15 

» 

43  20 

52.  2 

a 

60.39 

6921 

»oo 

73(5.20 

8s'3  35 

»00 

1030.50 

117.-.10 

4 

44  10 

53.  1 

4 

61  47 

70.38 

lOOO 

«18.10 

981.45 

looa 

1145  25 

1309.  5 

5 

45. 

54. 

s 

63. 

72. 

8000 

,1636.20 

il9G3.35 

'4rMiU 

2290.50 

2618.10 

rcrM 


'  !  I 


w 


18  feet  by  3  inches. 


i  I 


i 


M 


9  ins. 

Sill.  65ths 

10  ins 

Pes. 
1 

11  ins 

rftd.  55tlis 

1.44 

12  ins 

std  S.'ith- 

1.53 

Pel. 

9  ins. 

10  ins 

Std  SJths 

91.;- 5 

P03. 

11  ins. 

Std  551  h,'^ 

1    ins. 

Pes. 

SkI  u.Hlii- 

135 

-id  5,)lli.- 

82  26 

Sld,  oaths 

j 

120 

50 

R» 

100  44 

109  53 

s 

2.52 

3.15 

S 

3.33 

3.51 

i 

83.52 

93.15 

■^ 
d 

10233 

111.51 

:t 

4.23 

4.50 

a 

5.22 

5  49 

8 

85  23 

94.. ^)0 

8 

101.22 

113  49 

4 

5.49 

0.30 

4 

7.11 

7.47 

0 

80.49 

90  30 

0 

100.11 

115  47 

n 

7.20 

i;.10 

R 

9. 

9.45 

(to 

8820 

9810 

«0 

108. 

11745 

a 

8.4C) 

9.45 

« 

10.44 

11.43 

1 

89.40 

99.45 

] 

109  44 

119.43 

7 

10.17 

11.25 

7 

12.33 

13.41 

91  17 

101.25 

a 

111.33 

1:^1.41 

H 

11.43 

13.  5 

8 

14.22 

15.39 

» 

92.43 

103.  5 

:t 

113.22 

1 23.39 

11 

13.14 

14  40 

» 

10.11 

17.37 

4 

94.14 

104  40 

4 

115.11 

125.37 

10 

1440 

10.20 

10 

18, 

19.35 

R 

95.40 

100  20 

R    117. 

127.35 

1 

1(5.11 

18. 

1 

19.44 

21.33 

0 

97.11 

108. 

O    118  44 

129.33 

s 

17.37 

19.35 

a 

21.33 

23.31 

7 

98.37 

109.35 

7    120  33 

131.31 

» 

19.  8 

21.15 

» 

23  22 

25.29 

8 

100.  8 

111.15 

8    122.22 

133.29 

4 

20.34 

22.50 

4 

25.11 

27.27 

a 

101.34 

11250 

U    124.11 

i:  5.27 

R 

22.  5 

24.30 

R 

27. 

29.25 

70 

103.  5 

114.30 

70    120. 

137.25 

» 

23  31 

20.10 

41 

28.44 

31.23 

1 

104.31 

110.10 

1    127.44 

139  23 

7 

25    2 

27  45 

7 

30.33 

33.21 

•J 

lOu.  2 

117.45 

a    129  33 

141  21 

8 

20.28 

29.25 

8 

3222 

35.19 

is 

107  2S 

119  25 

a    13122 

143.19 

!» 

27.54 

31.  5 

» 

34.11 

37.17 

/J 

108.54 

121.  5 

4    133.11 

145.17 

iSSO 

29.25 

32.40 

ao 

30. 

39.15 

.T> 

110  25 

122.40 

fi    135. 

147.15 

] 

30.51 

34.20 

] 

37.44 

4113 

0 

111  51 

1 24  20 

O    130.44 

149  13 

a 

32  22 

30. 

a 

39  33 

43.11 

7 

113.L2 

120. 

7 

138.33 

151.11 

;t 

33.48 

37.35 

» 

4122 

45.  9 

8 

114.18 

127.35 

8 

140.22 

153.  9 

4 

35.19 

39  1 5 

4 

43.11 

47.  7 

f) 

110.19 

129.15 

1» 

142.11 

155.  7 

5 

3(;.45 

40  50 

R 

45. 

49.  5 

m 

117  45 

13(1.50 

80 

144. 

157.  5 

<( 

38.16 

42.30 

n 

40  44 

51.  3 

1 

119.10 

132.30 

1 

145.44 

159.  3 

7 

3942 

44  10 

7 

48  33 

53    1 
54.54 

a 

120.42 

134.10 

a    147  33 

101.  1 

8 

41.13 

4545 

8 

50.22 

» 

122.13 

135.45 

a 

149.22 

102.54 

» 

42:39 

47.25 

1> 

52  11 

50.52 

4 

123.39 

137.25 

4 

151.11 

104.52 

no    44.10 

49.  5 

ao 

54. 

58,50 

R 

125.10 

139.  5 

R 

153. 

1 00  50 

1    45.3(5 

5'».40 

1 

55  44 

00.48 

0 

120.3(> 

140.40 

» 

154.44 

10848 

S    -^7.  7 

52.20 

a 

57.33 

02.40 

7 

128.  7 

142.20 

7 

150.33 

170.4G 

jt    48.33 

54. 

:t 

59  22 

04  44 

8 

129.33 

144. 

8 

15822 

172.44 

4    .-)(>    4 

55.;!5   1 

4 

01.11 

00.42 

» 

131.  4 

145.35 

n 

100.11 

174.42 

5    51.30 

57  15 

R 

03. 

08  40 

«4> 

132.30 

147.15 

»o 

l(i2 

17ti.40 

(t    53.  1 

58  50 

0 

04.44 

70  38 

I 

134.  1 

148.50 

1 

103.44 

178.38 

7    54  27 

00  30 

7 

00.33 

72.30 

a 

135  27 

150.30 

a 

105.33 

18(1.36 

8 

55.53 

02.10 

8 

0s\22 

74  34 

;t 

130.53 

152.10 

a 

107  22 

182.34 

«» 

57  24 

03.45 

0 

70.11 

70  32 

'1 

138.24 

1.^3.45 

4 

109.11 

184.32 

40 

58.50 

05  25 

40 

72. 

78.30  1 

5 

139  50 

1.55  25 

R 

171. 

180.30 

1 

00  21 

07.  5   1 

1 

73.44 

80.28  i 

O 

141.21 

157.  5 

a 

172.44 

188.J8 

a   t;i.47 

08.40 

S 

75  33 

82.20 

142.47 

lri8.40 

7 

174.33 

190.20 

«     G3.18 

70.20 

:i 

77.22 

84.24 

s 

144.18 

100.20 

8 

170.22 

192.24 

4     ti4.44 

72. 

4 

79  11 

80.22 

ii 

145  44 

1(12. 

» 

178.11 

194.22 

Ri 

(iO.15 

7335 

R 

81. 

88  20 

son 

14715 

1(;3.35 

100 

180. 

190.20 

(I 

07.41 

75  15 

0 

82.44 

90.18 

aocb 

294  30 ! 

327.15 

aoo 

300. 

392.40 

7 

09  12 

70  50 

7 

84..33 

92.10 

mm 

441.45 

480.50 

:ioo 

.540. 

589.  5 

8 

70,38 

78  30 

8 

80,22 

94.14 

iau 

589.  5 

054.30 

400 

720. 

785.25 

f» 

72.  9 

80  10 

M 

88.11 

90.12 

R0<» 

730  20 

818.10 

ROO 

900. 

981.45 

00 

73.35 

8145 

R« 

90. 

98.10 

000 

883.35 

981.45 

000 

1080. 

1178.10 

1 

75.  G 

S3  25 

I 

91.44 

100.  8 

700 

1030  50 

1145.25 

700 

1 200. 

1374.30 

a 

7(i.32 

85,  5 

a 

93.33 

102.  G 

HiA> 

117810 

1309.  5 

8(i0 

1440. 

157O..50 

4 

78.  3 

80.40 

:i 

95  22 

104.  4 

mm 

132.5.25 

1472  40 

iM»0 

1020. 

17(57.15 

79.29 

88  20 

4 

97.11 

100.  2 

lOOO 

1472  40  1630  20 

1000 

1800. 

1903  35 

0 

81. 

90. 

li 

99. 

108. 

30001 

2945.25 , 

3272.40 

aooo 

3600. 

3927.15 

mi 


18  feet  by  3  inches. 


77 


Pes. 


« 


13  ins 


Std.  55th!' 


4.14 
0.21 

8.28 

io.;i5 

12.42 
144'J 
17.  1 
19.  8 
lOl     21.15 


8 

O 

20 


O 


a 


« 


o 

40 


23 


oo 


8  25  2!) 
»  27.3IJ 
4  29.43 
5|  31.5U 
«:  34.  2 
36.  9 
38.16 
40  23 
42  30 
4  L37 
4(J  41 
48.51 
51.  3 
53.10 
55.17 
57.24 
59.31 
61.38 
63.45 
65  52 
68.  4 

70  1  i 
^<2  18 

71  26 
7(5.32 
78.39 
80.46 

53 


;•>  r. 


87.12 

al  89.19 

a;  91.26 

4'  93.33 

S  95.40 

9  97.47 

Ti  99.54 

8  102.  6 

0  104.13 

SO  10620 

10«  212.40 

800  425.25 

»00  «538.10 

400  850  50 


14  ins 


2716 
4.U-I 
6.48 
9.  9 
11.25 
13  41 
16.  2 
18.18 
20.34 
22.50 
25.11 
27  27 
29.43 
32.  4 
34.20 
36  36 
38.52 
41.13 
43.29 
45.45 
48.  6 
50.22 
52.3S 
54  54 
57.15 
59.31 
61.47 
64.  8 
6(5.24 
68  4(J 
71.   1 


77.49 
80.10 
82  26 
84.42 
87.  3 
89.19 
91.35 
93.51 
96.12 
98  28 
100.44 


Pes. 


O 
10 


o 


o 


80 


2 


8 
O 

:io 


15  ins. 

2^5 

4.50 
7.20 
9.45 
12.15 
1440 
17.10 
19  35 
22.  5 
24.30 
27. 

29.>-5| 
31.50 
34.20 
36.45 
39.15 
41.40 
44.10 
46.35 
49.  5 
51.30 
54. 


o 


16  ins. 


515 


9r^ 


58.50 
61.20 
63  45 
66.15 
68.40 
71.10 
73.35 
7(5.  5 
78.30 
81. 
83.25 
85.50 
8S.20 
7i  90.45 
8i  93.15 
U  95  40 
40 1  98.10 
l!  100  35 
a  I  103.  5 
a  105.30 
41   108. 


103.  5;       B     110  25 


105.21: 

107.37  i 

109.53: 

112.14 

114.30 

229.  5 

458.10 


«    112.50 
7    115.20 

H>  117.45 


O 

90 

100 

aoo 


687.15:  aoo 
91(5,20    400 


800.1063.35,1145.25  ,S00 


120.15 
122.40 
245.25 
490.50 
736  20 


<td    u5th! 


Pes. 


2  34 
5.13 
7.47 
10.26; 
13.  5: 
15.39 
18.18 
20.52 
23.31 
26.10! 
28.44' 
31.2.5 
34.  2 
3(5.36 
39.15 
41.49 
44.28 
47.  7 
49.41 
52.20 
54.54 
57  33 
60.12 
62.46 
65.25 
C>8.  4 
70  38 
7:!  17 
75,51 
78.30 
81.  9 
83.43 
8622 
89.  1 
91.35 
94.14 
96.48 
99.27 
102.  6 
104,40 
107.19 
109.53 
11 2.32  j 
115.111 
117.45! 
120.24' 
123.  3 1 
125.37 1 
128.1(51 
130.50 


17  ins.  18  ins. 


Std.  5uths  M(l.  Siths 


2.43 
5.31 

8  19 
11.  7 


o 


o 

10 


a: 


13  50 
16  38 
19.26 
22.14 
25.  2 
27  45 
30.33 
33.21 
a,  36.  9 
*  38.52 
R  41.40 
«     44.28 


2.52 

5.49 

8.46 1 

1 1  43 ; 

8' 

ao 


o 


8 
0 

ao 


o 


40 


o 


o 
so 


i  I 


47.16 

50.  4 

52.47 

55.35 

58  23 

61.11 

63.54 

66.42 

6!).30 

72.18 

75.  6 

49 

80.37 

83.25 

86.13 

89.  1 

91.44 

94.32 

97.20 

100.  8 

102.51 

105.39 

108.27 

111.15 

114.  3 


14.40 

I7;i7i 

20.341 
23.31 
26  28 
29.25 
32.22 
35  19 
38.16 
41.13 
4410! 
47.  7 
50.  4 
53.  1 
55  53 
58.50 
6147 
61.44 
67.41 
7i)38 
73  35 
76.32 
79.29 
82.26 
85  23 
8820 
91.17 
94.14 
9711 
100.  8 
103.  5 
106.  2 
108.54 
111.51 
11448 
117.45 
120.42 
a    11(5.461   123  39 


UJ34 
122.22 
125  10 


t.i)C 


1: 

130.41 
133.29 
i:;6.17 
139.  5 


126.36 
129  33 
132.30 
135.27 
138.24 
141.21 
144.18 
147.15 


Pes. 


19  ins.  20  ins. 


.Sid   Sjths 


3.  6 
6.12 

9.18: 


'td   ojths 


3.15 
(i.30 
9  45 


l: 


1; 


15.30:     1(5.20 


O 
10 


o!  18  3(5 
21.42 
24  48 
27.54 
31.  5 
34  11 
37.17 
40  23 
43  29 
46.35 
49.41 
52.47 
55.53 
59.  4 
62.10 
65.16 
68.22 
71  28 
74  ,34 
77.40 
80.-16 


a 


o 
ao 


a 


0 

ao 


o 


o 

40 


a 


83. 


90.  9 

9;!  15 

96.21 

99.27 

102.33 

105.39 

108.45 

111.51 


).  li 


11 

118.  8 
121.14 
124.2(1 
127  2(1 
130  32 
133.38 
136.44 
139.50 
O:  143.  1 
7j  146.  7 
8 1  149.13 
»!  152.19 


10.) 


'.».% 


SO  I 

100    310..50 


261.45^  100    278.10    294.30 
523.35  ')8<M>    556  201  589.  5    ••oo    •'-l-l"> 
785.^5.  aoo    834  30!  883.35    :ioo    03:- .40 
981.45:1047.15  ,'400  11 12.40il  178. 10  i  100  l-'4:'..35 
1227.15|l309.  5i,  SOO,1.390.50ll472.40ii5OOil554  30 

20 


19.35 
0 


'>•>  r. 


26.10 
29.25 
32.40 
36. 
39.15 
42  30 
45  45 
49.  5 
52  20 
55.35 
58.50 
62.10 
65.25 
68.40 
72. 
75.15 
78.30 
81.45 
85.  5 
88.20 
91.35 
94.50 
98.10 
101.25 
1 04.40 
108. 
111.15 
114.30 
117.45 
121.  5 
12420 
127.35 
130.50 
13410 
137.25 
140.40 
144. 
147.15 
150.30 
153.45 
157.  5 
160.20 
163.35 
.327.15 
654.30 
981.45 
1309.  5 
1636.20 


■  1, 


M 


m 


m 


,rf?> 


to'Wt'.  ,1^ 


i 


1 


78 


18  feet  by  3  inches. 


;ii , 


'il  I  ! 


Ilii 


I  ! 


Pos. 


21  ins.  £2  ins 


-til    65th8 


1 

» 

4 
S 

4» 
7 
8 
» 
10 
1 
3 
» 
4 
S 

o 

7 

8 

O 

SO 

I 
s 
» 

4 

« 
7 
8 
0 
»<» 
1 

s 

» 

6 
O 

,    7 

8 

O 

40 


» 


Sid.  55tb8 


« 


.8 
O 

10<» 
800 
8(»0 


3  24 

648 

1017 

13.41 

17  10 

20.34 

24.  3 

27.27 

30.51 

3420 

37.44 

41.13 

44.37 

48.  6 

51.30 

54.54 

58.2.:! 

61.47 

65.16 

08.40 

72.  9 

75.33 

79.  2 

82.26 

85  50 

89.19 

92.43 

96.12 

99.36 

103.  5 

106  29 

109.53 

113.22 

11646 

120  15 

123.39 

127.  8 

130.32 

134.  1 

137.25 

140.49 

144.18 

147.42 

151.11 

154.35 

158.  4 

161.28 

164  52 

168.21 

171.45 

343.35 

687.15 

1030.50 


3.33 
7.11 
10.44 
14.22 
18. 
21.33 
25.11 
28.44 
32.22 
36. 
3933 
43.1 1 
46.44 
50.22 
54. 
57.33 
61.11 
64.44 
68.22 
72. 
75.33 
79.11 
82.44 
86.22 
90. 
93..33 
97.11 
100.44 
104.22 
108 
111.33 
115,11 
118.44 
122.22 
120!" 
129.33 
133.11 
136.44 
140.22 
144. 
147.33 
151.11 
154.44 
158.22 
162. 
165.33 
169.11 
172.44 
176.22 
180. 
360. 
720. 

1080. 

1440. 


Pes. 


23  ins!24ins 


l5td  55ih8,Std.  55ihg 


400  1374.30 
9OOil718.I0 11800 


1 

S 
» 
4 
8 
« 
7 
8 
O 

10 
1 
3 
» 
4 
5 
0 
7 
8 
O 

30 
1 
3 
» 
4 
5 
O 
7 
8 
O 

:io 
1 
3 
» 
4 
5 
o 


3  42 

7.29 

11  16 

15.  3 

18.45 

22.32 

26  19 

30.  6 

33.48 

37  35 

41.22 

45.  9 

48.51 

52  38 

56.25 

6012 

63.54 

67.41 

71.28 

75.15 

79.  2 

82.44 

86.31 

CO  18 

94.  5 

97.47 

101.34 

105  21 

109.  8 

112.50 

116.H7 

120.24 

124.11 

127  53 

131.40 

1,35  27 


7t  139.14 

8;  143    1 

»j  146.43 
40'  150.30 

li  154.17 

S!   158.  4 

»    161.46 

4[   165.33 

3!  169.20 

ii  173    7 

7I  176.49 

8'   180  36 

Ol  184.23 
90'  188.10 
100'  376  20 
300  752.40 
.«WM»1129.  5 
400  1 505.25  jl570..50 
500,1881.451 1963  35 


25  ins 


Pes. 


3.51 

7.47 

11.43 

15.39 

19.35 

23.31 

27.27 

31.23 

35.19 

39  15 

43.11 

.  47.  7 

51.  3 

54.54 

68.50 

62.46 

66.42 

70.38 

74  34 

78  :iO 

82.26 

86.22 

90.1b 

94.14 

98.10 

102.  6 

106    2 

109.53 

113.49 

117.45 

121.41 

125,37 

129  33 

1 33  29 

137.25 

141.21 

145.17 

149.13 

153.  9 

157.  5 

161.  1 

164.52 

168.48 

172  44 

17(;.'40 

180.36 

184.32 

188.28 

192.24 

196.20 

392.40 

785.25 

1178.10 


Istil    66tb!< 


26  ins 


Sl<i    55ths 


1 

3 
» 
4 
5 
O 
7 

» 
14» 
1 
3 
» 
4 
5 
« 
7 
8 
0 
30 
J 
3 

:i 
4 

s 
o 

7 
8 
0 
80 
1 
3 
8 
4 
S 
0 


4.  5 

8.10 

12.15 

16.20 

20.25 

24.30 

28  35 

32.40 

36  45 

4050 

45. 

49.  5 

53.10 

57.15 

61.20 

65.25 

69  :.o 

73  35 

77.40 

8145 

85.50 

90. 

94    5 

98  10 

102.15 

106.20 

110.25 

114  30 

118.35 

122.40 

126.45 

130,50 

135. 

139    5 

143.10 

147.15 

M    9 


4.14 

8,28 

12.42 

17.  1 

21  15 

25.29 

29.43 

34.  2 

38  16 

42  30 

46.44 

51.  3 

55  17 

59.31 

63.45 

68.  4 

72.18 

76.32 

80.46 

85.  5 

89.19 

9333 

97.47 

102.  6 

106.20 

110  34 

114.48 

119.  7 

123.21 

127.35 

131.49 

136.  8 

140.22 

144.36 

148.50 

1.^3.  9 

1 57.23 


27  ins. 


9w.    iStii,  55thg  .<ta.  &5tb8 


28  ins. 


7  151  20 

8  155  25    16137 


« 


»    159.30 

40    1C3  35 

1'  167.40 

3    171.45 

8    17.5.50 

■  180. 

184.  5 

188.10 

19215 

196  20 

200.25 

204.30 

409,  5 

81810 

1227.15 

1636.20 

2045.26 


O 
SO 
100 
300 
800 
400 
SOO 


165.51 
170.10 
174  24 
178.38 
182.52 
187.11 
191.25 
195,39 
199.53 
204.12 
20826 
212.40 
426  25 
850.50 
1276.20 
1701.45 
2127.1! 


1 

8: 

8 
4 

« 
6 

V 

o 

10 

1 

8 
8 

4 
S 
O 

7 
8 
O 
80 
1 
3 
8 
4 
S! 
A 
7\ 

»i 

»»i 

801 

1 

3 
8 
4 
5 
O 


4.23 

8.46 

13  14 

17.37 

22.  5 

26.28 

30.61 

35.19 

39  42 

44.10 

48.33 

53.  1 

67.24 

01.47 

66.15 

70.38 

7.5.  6 

7929 

83  52 

88  20 

92  43 

97.11 

101.34 

106.   2 

110.25 

114.48 

119.16 

123  39 

128.  7 

132.30 

136,53 

141.21 

145.44 

150.12 

154.35 

159.  3 
9 


7  163.26 

8  167.49 


O 


172.1' 


40 1  170.40 
1|  181.  8 
185.31 
189  54 
194  22 


90 
100 
300 
800 
400 
SOO 


198,45 

203  13 

207.36 

212.  4 

216  27 

220  50 

441.45 

883.35 
1325,25 '1374.30 
1 767.1 5 !l 832  40 
2209.  6:2290.50 


4.32 

9.  9 

13.41 

18.18 

22  50 

27.27 

32.  4 

36,36 

41  13 

45.45 

5022 

64.54 

59.31 

64.  8 

68  40 

73  17 

77  49 

82.26 

87.  3 

9135 

96  12 

100,44 

1(1521 

109.53 

114.30 

119.  7 

123.39 

12816 

132.48 

137  25 

142.  2 

146.34 

151.11 

15543 

160  20 

164.52 

169.29 

174.  6 

178.38 

183.15 

187.47 

192  24 

197.  1 

201.33 

206  10 

210.42 

215.19 

21951 

224.28 

229.  5 

45810 

916.20 


19  feet  by  3  inches. 


n 


5  ins.  1 

6  ins. 

Pes. 

1  ins. 

M.I    65the 

8  ins  1 

Po^. 
50 

5  ins. 

6  ins. 

Po.. 

7  ins. 

8  ins. 

Std.  5dtbg 

1 ' '''  ' 

i.\r  .■ 

Pes. 

Std.  65lh8 

StU.  66ths 

Sl(i.  55th- 

48.20 

.><id    55ihs 

Sld.  SSths 

J 

.47 

1.  2 

1 

i.n 

1.21 

58.  2] 

67  39 

77.21 

a 

1.40 

2.  4 

S 

2  23 

2.42 

7 

40.12 

59.  4! 

7 

68.50 

78.42 

'  . ,  ' 

» 

2.32 

3.  6 

» 

3.34 

4.  8 

8 

50.  5 

60.  6 

8 

70.  7 

80.  8 

■    -P'-  '■ 

4 

3.25 

4.  8 

4 

4.46 

5  29 

0 

5052 

61.  8 

D 

71.18 

81.29 

R 

4.17 

5.10 

B 

6.  2 

6.50 

«(» 

51.45 

62.10 

60 

72  30 

82.50 

<» 

5  10 

612 

« 

7.14 

8.16 

1 

52.37 

63.12 

1 

73.41 

84.16 

7 

6.  2 

7.14 

7 

8.25 

9.37 

a 

53.30 

64.14 

a 

74.53 

85.37 

i''-i'  ,1 

8 

6.50 

8.16 

S 

9.37 

11.  3 

XI 

54.22 

65.16 

« 

76.  9 

87.  3 

1 ''  i 

1> 

7  42 

9.18 

• 

10.48 

12.24 

4 

55  15 

66.18 

4 

77.21 

88.24 

JO 

8.35 

10.20 

10 

12.  5 

13.45 

R 

56.  7 

67.20 

5 

78  32 

89.45 

1 

9.27 

11.22 

1 

1316 

15.11 

0 

57. 

68.22 

<l 

79.44 

91.11 

j":  if 

s 

10.20 

12.24 

s 

14.28 

16.32 

7 

57.47 

69.24 

7 

81. 

92.32 

» 

11.12 

13.26 

» 

15.39 

17.53 

8 

58.40 

70.26 

8 

82.12 

93  53 

•■?:>? 

4 

12.  5 

14.28 

4 

16  51 

19.19 

» 

59.32 

71  28 

0 

83.23 

95.19 

■  k'  ;.'.■■,." 

5 

12.52 

15.30 

S 

18.  7 

20.40 

70 

60  25 

72  30 

70 

84  35 

9().40 

« 

13.45 

16.32 

« 

19.19 

22.  6 

1 

6117 

73.32 

1 

85.46 

98.  6 

^ftH 

7 

14.37 

17.34 

7 

20  30 

23.27 

a 

62.10 

74.34 

a 

87.  3 

99.27 

■ :  11   »  U  i 

8 

15.30 

18.36 

8 

21.42 

24.48 

» 

63.  2 

75.36 

» 

88  14 

loo  l8 

/S? 

l> 

1G.22 

19.38 

» 

22  53 

26.14 

4 

63.50 

76.3i- 

4 

89  2() 

102.14 

■:Vu/; 

»(> 

17  15 

20  40 

20 

24  10 

27.35 

R 

64.42 

'i7  40 

R 

90.37 

1(13  35 

] 

18.  7 

21.42 

1 

25  21 

29.  1 

ft 

65  35 

78.42 

« 

91.49 

1(15    1 

19. 

22.44 

a 

26  33 

3(1.22 

4 

66  27 

79  44 

7 

93    5 

106  22 

'A 

» 

19.47 

23.46 

:t 

27.44 

31.43 

8 

67  20 

80  46 

8 

94  17 

107  43 

4 

20.40 

24.48 

4 

29.  1 

33.  9 

K* 

68  12 

81.48 

0 

95.28 

1(19.  9 

■■"% 

5 

21  32 

25.50 

5 

.0.12 

34.30 

80 

69.  5 

82  50 

80 

96.-10 

11030 

'■    i    J'* 

<( 

22  25 

26  52 

A 

31.24 

35.51 

1 

69  52 

83  52 

1 

97.51 

11151 

,■■.■'•*.■' 

7 

23.17 

27  54 

7 

3:  35 

37.17 

•> 

70  45 

84.54 

a 

99.  8 

113  17 

iiilc 

N 

21.10 

29.   1 

8 

33.47 

38.38 

a 

71.37 

'^^^.  1 

a 

loo  19 

11-1.38 

MW' 

1> 

25.  2 

30.  3 

» 

35    3 

40.  4 

4 

72.30 

87    ^ 

4 

10131 

116.  4 

Hh 

»0 

2.-)  50 

31.  5 

ao 

36.15 

41  25 

R 

73.22 

Fb.  5 

R 

1(12.42 

117.25 

i^lp^ 

1 

20.42 

32.  7 

1 

37  26 

42.-16 

0 

74  15 

89.  7 

ft 

103.54 

118  46 

."*  ';    ' 

a 

27.35 

33.  9 

a 

38  38 

44.12 

7 

75    7 

9(t.  '.1 

7 

105.1(' 

12n.l2 

-•,'',«  ■  • 

li  28.27 

34.11 

» 

39  49 

45  33 

N 

76 

91  11 

8 

1(16  22 

121.33 

r. 

4 

29.20 

35.13 

4 

41.  6 

46  54 

0 

76  47 

92  13' 

0 

107.33 

122.54 

.■■■' "' 

n 

30.12 

36.15 

R 

42.17 

48.20 

00 

77.40 

9;;  15' 

00 

1(18  45 

1 24  20 

'«■'   ' 

n 

31.  5 

37.17 

« 

4:!. 29 

49.41 

1 

78.32 

94  ITi 

1 

110    1 

125.41 

'"''''''4 

7 

31.r)2 

38.19 

7 

4440 

51.  7 

79  25 

9.V19 

a 

111.13 

127.  7 

-  ,H 

•J'  : 

K 

3245 

39.21 

8 

45.52 

52  28 

a 

80. :  7 

96  21 

a 

112  24 

1 28  28 

i> 

1  3;  37 

40.23 

» 

47.  8 

53  49 

4 

81  1(1 

97.23 

4 

113.36 

12949 

■  ■ ;  '.i 

40 

1  3130 

41.25 

40 

-18.20 

55.15 

R 

82.  2 

9S.25- 

R 

114  47 

131.15 

i     . 

1 

1  35.22 

42  27 

1 

49  31 

5636 

0 

82.50 

99.27 

ft 

116.  4 

132.36 

a 

i  30.15 

43.29 

a     50  43 

58.  2 

7 

83.42 

100.29 

7 

,   117.15 

134.  2 

^ 

:i 

1  37.  7 

44  31 

a     51.54 

59  23 

8 

84  35 

101.31 

8 

'  118.27 

135.23 

»..,■■  ^ ,' 

4 

!  38 

4533 

4     53.11 

60.44 

Ki 

85.27 

102,33 

i» 

119  38 

13(J.44 

n 

1  38  47 

46.35 

R     .^i4.22 

62.10 

100 

86.20 

103.35 

100 

120.50 

138.10 

0 

i  39.40 

47.37 

0 

55.34 

63  31 

aoo 

172.40 

207.15 

aoo 

241.45 

276.20 

7 

4032 

48.3!) 

7 

5  .45 

64.-2 

aoo 

259.  5 

3111.50 

aoo 

362  10 

i  414  30 

N 

41.25 

49  41 

8 

."8.  2 

66.18 

\iM\ 

345  25 

414  30 

400 

483.35 

:  5.52  40 

i\ 

0 

<2.17 

50  43 

« 

59.13 

67.39 

ROO 

4;;]. 45 

1  518  10 

ROO 

604  ;-!o 

I  690  50 

SO 

43.10 

51.45 

RO 

(;0  25 

69.  5 

000 

518  10 

1   621.45 

000 

72.->.25 

1  829.  5 

^ 

1 

44    2 

52.47 

1 

(11.36 

70.26 

700 

604  30 

I  725.25 

700 

846.20 

;  967.15 

A-- 

a 

44  50 

53  49 

2 

62  48 

71.47 

HOO 

r.90.50 

829.  5 

800 

967.15 

11(15.25 

'•  '.'^  I 

:t 

45.42 

54  51 

;i     03  59 

73.13 

»00 

777.15 

932  40 

:  000 

1088.10 

1243  35 

'■. 

4    4(1.85 

55.53 

4    65  16 

74.34 

lono 

863.35 

1036.20 

10>.HI 

1209.  5 

1381.45 

i'. 

« 

j  47.27 

57. 

1      C 

66.27 

76. 

aooo 

1727.15 

2072.40 

aooo 

2418.10 

2763.35 

'■■■?.  •• 

■M 


II    '     'I 


I  I 


(I  I 


i   t 


80 


19  feet  by  3  inches. 


9  ins. 

std.  oSihi" 

10  ins 

Pes. 

J 

11  ins 

Std    65thp 

12  ins. 

Pes. 

9  ins. 

10  ins. 

std    6uili.s 

96  40 

Pes. 

11  ins 

12  ins. 

PoB. 

Std.  55(lie 

.<td.  Soths 

2.  4 

Sid    5.iths 

s  d.  55ihs 

std.  S.Oths 

] 

1.30 

1.40 

1.49 

50 

87.    3 

106  22 

116.  4 

s 

3.  6 

3.25 

j» 

3.44 

4.  8 

7 

88.33 

98  25 

.— 

4 

10816 

118.  8 

a 

4.36 

5.10 

a 

5.38 

6.12 

8 

90.  9 

100  1(1 

H 

11011 

120.12 

4 

6  12 

6.50 

4 

7.33 

8.16 

0 

91.39 

101.50 

0 

112.  5 

122.16 

R 

7.42 

835 

5 

9.27 

10.20 

00 

93.15 

103.35 

60 

114. 

124.20 

0 

9.18 

10  20 

a 

1122 

12  24 

1 

94.45 

1(15.20 

1 

115.49 

1 26.24 

7 

1048 

12.  5 

7 

13.10 

14.28 

2 

36.21 

107.  5 

3 

117.44 

128  28 

8 

12.24 

13.45 

8 

15.11 

16.32 

a 

9751 

108.45 

a 

119.38 

130  32 

f» 

13..^j4 

15  30 

0 

17.  5 

18.36 

4 

99.27 

110.30 

4 

12133 

132.36 

10 

15.30 

17.15 

10 

19. 

20.40 

R 

101.  2 

112.15 

R 

123.27 

134.40 

1 

17.  5 

19. 

1 

20.49 

22  44 

0 

102  33 

114. 

0    125.22 

136.44 

3 

18.36 

20.40 

3 

22.44 

24.48 

7 

104.  8 

115  40 

7^  127.16 

138.48 

:t 

20.11 

22.25 

a 

24.38 

26  52 

8 

105  39 

117.25 

8    129.11 

140.52 

4 

21.42 

24.10 

4 

26.33 

29.  1 

0 

107.14 

119.10 

»    131.  5 

143.  1 

6 

23.17 

25  50 

5 

28.27 

31.  5 

70    108.45 

120.50 

70    133. 

145.  5 

0 

24.48 

27.35 

O 

3022 

33.  9 

1 

no.2o 

122  35 

1 

134.49 

147.  9 

7 

20.23 

29.20 

7 

32.16 

35.13 

3 

111.51 

124.20 

3 

136.44 

149.13 

8 

27.54 

31.  5 

8 

34.11 

37.17 

a 

113.26 

126.  5 

a 

138.38 

151.17 

» 

29.29 

32.45 

0 

36.  5 

39.21 

4 

115.  2 

127.45 

4 

140.33 

153.21 

KO 

31.  5 

34  30 

SO 

38. 

41  25 

R 

116  32 

129.30 

R 

142.1^7 

155.25 

] 

32.35 

36.15 

1 

39.49 

4;!  29 

0 

118.  8 

131  15 

0 

144  22 

157.29 

S 

34.1 1 

38. 

3 

41.44 

45  33 

7 

119  38 

133. 

7 

146  16 

159.33 

» 

35.41 

39.40 

a 

43.38 

47  37 

8 

121.14 

]:]4.40 

8 

14811 

16137 

4 

37.17 

41.25 

4 

J -..33 

49  41 

0 

122  44 

136.25 

0 

150.  5 

163  41 

n 

38.-I7 

43.10 

a 

47.27 

51,45 

80 

1 24.20 

138.1(1: 

80 

152. 

165.45 

« 

40  23 

44.50 

a 

'19  22 

53  49 

1 

1 25.50 

139.50 

1 

1 53  49 

167.49 

T 

41  53 

46.35 

7!  51.16 

.^(5  53 

3 

127.26 

141.351 

3 

155.44 

169  53 

8 

43.29 

48.20 

8    53.11 

58.  2 

a 

129.  1 

14;5'.20| 

a 

157.38 

172.  2 

1» 

45.  4 

50.  5 

o;  55.  5 

60.  6 

4 

l:-0.32 

145.  5 

4 

159.33 

174.  6 

»0 

4635 

51.45 

ao   57. 

62.10 

R 

132.  7 

146.45 

R 

l(i1.27 

17610 

1 

48.10 

53.:u) 

1 

58.49 

64.14 

0 

133  38 

148.30 

0 

163.22 

178.14 

» 

49.41 

5.").  15 

3 

60.44 

66.18 

7 

135.13 

150,15 

7 

16516 

180,18 

» 

51.16 

57. 

a 

62  38 

68.22 

8 

]3(;.44 

152. 

8 

1(;7.11 

182.22 

4 

52.47 

58.40 

4 

6  J. 33 

70  26 

0 

138.19 

15;}  40 

0 

169.  5 

184  26 

R 

54.22 

60.25 

n 

6().27 

72.30 

00 

139.50 

155.25; 

00 

171. 

186.30 

A 

55.5;i 

62.10 

0 

68  22 

74  34 

1 

141.25 

157.10 

1 

172.49 

188.34 

7 

57.28 

63.50 

7 

70.16 

76.38 

3 

143.  1 

158.50 

3    174.44 

190.38 

8 

59.  4 

65.35 

8 

72.11 

78.42 

a    144.311 

l(i0.35 

a    176.38 

1!»2.42 

0 

60.34 

67.20 

0 

74.  5 

80.46 

4 

146.   7: 

162.20 

4 

178.33 

19446 

40 

62.10 

69.  5 

40 ! 

76. 

82.50 

R 

147.37 

164.  5' 

R 

180.27 

196  50 

1 

63  40 

70  45 

ll 

77.49 

84.54 

0 

149.13 

16.5.45  j 

0 

182  22 

198.54 

a 

65.16 

72.30 

»l 

79.44 

87    3 

7 

150.43 

167.30 

7 

184.16 

201.  3 

a 

66.46 

74.15   1 

« 

81.38 

89.  7 

8 

152.19 

169.15 

8 

186.11; 

203.  7 

4 

68  22 

76. 

4! 

83.33 

91  11 

1 
0 

153.49 

171. 

9 

188.  5 

205.1 1 

s 

69.52 

77.40 

R 

85  27 

93.15 

100 

155  25 

172.40 

100 

190. 

207.15 

« 

71.28 

79.25 

0 

87.22 

!I5.19 

300 1 

310.50 

345.25 

300 

380. 

414.30 

7    7:i  3 

81.10 

7| 

89.16 

97.23 

aoo , 

466.20  1 

518  10 

aoo 

570. 

621.45 

8    74  34 

82.50 

8 

91.11 

99.27 

400 '' 

621.45 

690.50 

400 

760. 

829.  5 

« ,  7(;.  9 

84.35 

0 

93.  5 

KM  31 

ROO 

777.15 

863.35 

ROO 

950. 

1036.20 

SO 

77.40 

86.20 

90 

95. 

i  03.35 

000 ' 

9;!2.40 

1036.201 

ooo,ii^^>-    i 

1243  35 

] 

79.15 

88.  5 

1 

9t;.49 

105;i!t 

700 

108810 

1209.  5 

700 

1330.     i 

1  450.50 

s 

80.46 

89.45 

3> 

98.44 

107.'J3 

80O 

1243.35 

138145 

800  1^>-'0.      1 

1658  10 

a 

82.21 

91  30 

51  100  38    i 

109.47 

S;;;;i::99. 5i 

1554.30 

1>00 

1710.      1865.25 

4    83.52    1 

93.15 

4102:13    , 

111.51 

1000  '•''"'-'••'" : 

1727.15  ' 

lOOO 

1900.      2072  40 

Si 

85.27 

95. 

s. 

1<(4.27   i 

114. 

3000, 

Jl09.  5| 

J454.30  j 

30001 

3800. 

4145.25 

12  ins. 


UG.  4 

J18.  8 

120,12 

122.16 

124.20 

1 20.24 

128  28 

130  33 

132.;56 

134.40 

130.44 

138.48 

140.52 

143.  1 

145.  5 

147.  9 

149.13 

151.17 

153.21 

155.25 

1 57.29 

159.33 

101  37 

103  41 

105.45 

167.49 

109  53 

172.  2 

174.  6 

17010 

r8.i4 

80.18 
182.22 

8426 
180.30 

S8.:i4 

90.,i8 

92.43 

94  46 

90  50 

9S.54 
-'(II.  3 
i(i3.  7 
i05.1 1 

:o7.i5 

14.30 
21.45 
::9  5 
30.20 
4335 
50,50 
58  10 


)i) 


9^ 


IT  2  40 
5.25 


19  ins. 

Pes. 
1 

Std.  55tlif 

3.15 

2 

0  31 

» 

9.40 

4 

13.  7 

5 

10.22 

» 

19.3S 

7 

22  53 

8 

20.14 

<> 

29.29 

10 

32  45 

1 

30.  5 

•> 

39  21 

» 

42.30 

4 

45.52 

S 

49  1'? 

«     5: 


>  '.>(■ 


7,  55.43 

8  59.  4 

0  02.19 
SO  05  35 

1'  08,50 

a     72.11 

«  75.:  (; 

4  78.42 

5^  82,  2 

«;  85.18 

7  i  88  33 
8 1  9149 
«  95.  9 

:i«  98.25 

1:  101.40 

8  105.  1 
a  108.10 

4  111.32 

5  114,47 

n   118.  8 

7  121.23    127.45 

8  124  39  131  15 
»    127.54    134  40 

40  131.15  138.10 

1  134.311:  14135 
a  137.40:  145.  5 
»  141.  o|  l4  8.3i(* 

4  144.22:  152. 

5  14737;  155.25 
«  150  53;  158,5« 
71  154.13!  102  3& 
h\  157.29'  10545 

109.15 
172  40 
345,25 
090.50 

i()36j;fl 
i;:8T.  45 

nir7.i5 


81 


20  ins. 


."MlJ    .''Olhl) 


0.50 
10  20 

i.;.45 

17.15 
LO.-IO 
24  10 
27.35 
31  5 
3430 
38. 
41  25 
44  50 
48  20 
r.l  45 

rn  15 

58.40 

02.10 

05.35 

09.  5 

72  30 

70, 

7!i  25 

82  50 

86  20 

89.45 

93  1 5 

90.40 

1(10  10 

1 03.35 

l07.  5 

1 10.30 

114. 

117.25 

120  50 

124.20 


BO 

10U.44 
l(i4.  5 

UM 

328.1  Oi 

aoo 

»i;5(..20! 

»M» 

•"4.30 

lOO 

'  :l40 

.  AMI 

)..ly.50. 

:.^ 


.-la 


Mi 


82 


19  feet  l)v  3  inches. 


21  iijs  ,22 ins. 


28  ins. 


T 


,^TW 


20  feet  by  3  inches. 


83 


;  ■  V  : 


28  ins. 

St(|.  .■)6lh8 

4.46 

1428 
19.19 
24.10 
2i».  1 
3,147 
38  38 
43.29 
4H,20 
53  11 
58.  2 
02.48 
()7.39 
72  30 
77.21 
82  12 
87.  3 
ill  49 
9(i  40 

ioi.;;l 

l(Mi.22 
111  13 
11(].  4 
12^'  50 
12541 
130  32 
135.23 
140.14 
145  5 
1^0  51 
154.42 
159.33 
1(54  24 
109.15 
174.  (J 
178.52 
183  43 
188.34 
193  25 
108  16 
203.  7 
207  53 
212.44 
217  35 
222.26 
227. 1 7 
232  8 
236.54 
241.45 
483  35 
967.15 
1450.50 
I934.:i0 
241810 


5  ins. 

.Std.  j.itlis 

1 

.50 

6  ins. 

Std.  5.'jt  h- 

Pes. 

1 

7  ins. 

sta  o.-ith.- 
1  15 

8  ins. 

Pes. 

5  ins. 

6  ins. 

Pc. 
RO 

1  ins 

8  ins. 

Ten. 

Std.  oStli.-' 
1.2.5" 

Std.  auths 

50  50 

.Std  uJlh.« 

■<td  6..1I1S 

1 

1.  5 

5<[ 

61.    5 

71  15 

81.25 

S 

1.45 

2  10 

a 

2  30 

2.50 

7 

51.45 

62.10! 

^ 

72.30 

82  50 

» 

2.40 

3  15 

» 

3  45 

4.20 

3 

52  40 

63.15 

8 

73.45 

84  20 

4 

3.35 

4.20 

4 

5.  5 

5  45 

tt 

.53  35 

64  20 

0 

75.  5 

85  45 

R 

4  30 

5  25 

» 

620 

7.15 

GO 

54  30 

65  25 

60 

76.20 

87.15 

« 

5.25 

6  30 

0 

7.35 

8,40 

1 

55.25 

()6.30 

1 

77  35 

88.10 

7 

6.20 

7  35 

7 

8  50 

10.10 

S 

5(;.20 

67.35 

S 

78.50 

90.10 

H 

7  15 

8.40 

8 

10  10 

11.35 

» 

57  15 

68  40 

a 

80.10 

91  35 

a 

8  10 

9  45 

1> 

1125 

13.  5 

4 

.58.10 

69  45 

4 

81  25 

93    5 

]<* 

9.  5 

10.50 

10 

12.40 

14.30 

5 

59.  5 

70  50 

5 

82.40 

94.30 

1 

10. 

12. 

1 

14. 

lu. 

» 

60. 

72. 

« 

84. 

96. 

s 

10  50 

13.  5 

s 

15.15 

17.25 

7 

60.50 

73.  5 

7 

85.15 

97.25 

» 

11.45 

14  10 

:i 

16.30 

18  50 

8 

61.45 

74.10 

8 

86  30 

98.50 

J 

12  40 

15.15 

4 

17.45 

20  20 

0 

»;2.40 

75  15 

» 

87.45 

1(10  i;0 

5 

13.35 

16  20 

5 

19.  5 

21  45 

70 

63  35 

76.201 

70 

89.  5 

101  45 

« 

14.30 

17  25 

0 

20.20 

2:5.15 

1 

64.30 

77  25; 

1 

90.20 

103.15 

7 

15.25 

18  30 

7 

2135 

24  40 

3 

65.25 

78.30 

8 

91.35 

104.40 

8 

16  20 

19.35 

8 

22.. 50 

26.10 

a 

66.20 

79.35 

a 

92  50 

106.10 

!» 

17.15 

20  40 

» 

24.10 

27.35 

4 

67.15 

80.40! 

4 

94.10 

107.35 

»<» 

18.10 

21.45 

»(» 

25.25 

29.  5 

5 

68.10 

8145; 

s 

95  25 

109.  5 

1 

19.  5 

22.50 

] 

26.40 

30  30 

a 

69.  5 

82  50 

0 

96.40 

110,30 

•» 

20. 

24. 

S 

28. 

32. 

7 

70. 

84.      ! 

7 

9,s. 

112. 

:t 

20  50 

25.  5 

» 

29.15 

33.25 

8 

70.50 

85.  5' 

8 

99.15 

113.25 

4 

21.4:. 

26.10 

4 

30.30 

34  50 

0 

71-:  5 

^()  10 

U 

100.30 

114.50 

n 

22.40 

27. 1 5 

S 

31.45 

3f..20 

80 

72  40 

87  15 

80 

101.45 

116.20 

« 

2:!.35 

2 -.20 

« 

33.  5 

37.45 

1 

73.35 

88.20' 

1 

103.  5 

117.45 

7 

24.:!0 

29  25 

i       7 

34.20 

39  15 

S 

74  30 

89.25: 

•1 

1(»4.20 

119.15 

8 

25  25 

311,30 

8 

;i5.:;5 

40.40 

a 

75  25 

90  30; 

a 

105  35 

120  40 

» 

26  20 

31.35 

» 

36  .50 

42  10 

4 

7020 

91  3.^)| 

4 

106.50 

122.10 

:ko 

27  15 

32  40 

:m> 

38.10 

43.35 

a 

77  15 

92,40; 

r» 

108  10 

123.35 

1 

28.10 

33.45 

i     1 

39  25 

45.  5 

« 

78.10 

93.45 

0 

109.25 

125.  5 

20.  5 

34  50 

I     » 

40.40 

46  30 

7 

79.  5 

94.50 

7 

110.40 

126.30 

» 

30 

36. 

» 

42. 

48. 

8 

SO. 

96. 

8 

112. 

128. 

4 

;;o  50 

37.  5 

4 

43.15 

49.25 

0 

80.r.0 

97.  5 

!» 

113  15 

1 29.25 

n 

31.45 

38.10 

a 

44.30 

50  50 

00 

81  -15 

98.1- 

00 

114.30 

130  .')() 

« 

32.40 

39  15 

0 

45  45 

52  20 

1 

82-10 

99  15 

1 

115.45 

132  20 

7 

33  ;!5 

40  20 

7 

47.  5 

53  45 

s 

83  35 

I00.2n 

a 

117.  5 

133.45 

8 

34.30 

41  25 

8 

48.20 

55,15 

a 

84.30 

101,25 

a 

118  20 

135.15 

«> 

35.25 

42.30 

» 

■J  9  35 

56.40 

4 

85.25 

102  30 

4 

1   119  35 

13(5.  !0 

40 

36.20 

43.35 

40 

50.50 

58.10 

5 

86  20 

103  35 

0 

120.50 

138.10 

1 

37.15 

4440 

1 

52. 10 

59.35 

0 

87  15 

10440 

0 

122.10 

139.35 

2 

38.10 

45  45 

S 

53.25 

61    5 

7 

88.10 

105.45 

7 

123  25 

141.  5 

n 

39    5 

4tl.50 

a 

51.40 

62.30 

8 

89.  5 

106.50 

8 

12440 

142  30 

4 

,  40. 

48. 

4 

56 

64. 

0 

90 

108. 

0 

126. 

144. 

s 

40  50 

49.  5 

s 

57.15 

65,25 

100 

90.50 

109.  5 

100 

127.15 

145.25 

(1 

41.45 

50.10 

0 

58.30 

(jC)  50 

aoo 

181,-15 

218.10 

a<»o 

254.30 

290.50 

7 

42.40 

51  15 

7 

59  45 

68.20 

»0<» 

272  40 

327.15 

aoo 

381.45 

436.20 

8 

43  35 

.52  20 

8 

61.  5 

69.45 

400 

3(i3.35 

436.20 

400 

50!t.  5 

,   581,45 

0 

44.30 

53  25 

0 

(;2.20 

71  15 

500 

454,:5() 

.545  25 

ROO 

63620 

727.15 

5<» 

45  25 

54.30 

S<» 

63.35 

72.40 

000 

545  25 

054.30 

000 

763.35 

872.40 

1 

46.20 

55.35 

1       1 

64.50 

74  10 

700 

636.20 

76335 

7<»0 

890  50 

1018  10 

8 

47.15 

56.40 

s 

66.10 

75.35 

800 

727  15 

872  40 

SOO  1018.10 

110335 

:i 

48.10 

57.45 

» 

67  25 

77    5 

l>0(» 

818.10 

981.45 

IM>Oll45  25 

1309.  5 

4 

'<>.  5 

58.50 

4 

68  40 

78.30 

1000 

1  909.  5 

;i090  50 

100011272  40 

1454.30 

6 

1  50. 

60. 

5 

70. 

80. 

aooo 

,181810 

;2181,45 

sood 

254525 

,2909.  5 

!?:■ 


^!) 


-vlt;-,  ■ 

:.:  if:  A 


f 


■J.l 


1  a.    ,1* 


■  r 


is'  ^ 


,ir 


1 1  i 

I    I 


|V 


84 


20  feet  by  3  inclies. 


9  ins. 

10  ins 

Pos. 
1 

11  ins. 

Std. 55th8 

12  ins. 

Std.  ;-5thi- 

Pos. 
&A 

9  ins. 

.Std   6;';tliH 

91.35 

10  ins. 

Std.  .')6tlis 

101.45 

Po^. 
5«» 

11  ins. 

Std  i,i>lh» 

12  ins. 

Pes. 

Std.  551  lis 

1.35 

St(i  :>.ith^ 

std  63lhs 

1 

1.45 

2. 

2.10 

112. 

122  10 

s 

3.15 

3.35 

a 

4. 

4.20 

7 

93.15 

103.35 

4 

114. 

124  20 

» 

4  50 

5.25 

a 

0. 

0.30 

8 

94.50 

105.25 

8 

IIG. 

120.30 

4 

G.30 

7  15 

4 

8. 

8.40 

0 

90.30 

107.15 

0 

118. 

128.40 

5 

8.10 

9    5 

5 

10. 

10.50 

AO 

98.10 

109.  5 

AO 

120. 

130.50 

a 

9.45 

10.50 

A 

12. 

13.  5 

1 

99  45 

110.50 

1 

122. 

133.  5 

7 

11.25 

12.40 

7 

14. 

15.15 

3 

101.25 

112,40 

3 

124. 

13515 

8 

13.  5 

1430 

8 

10. 

17  25 

a 

103.  5 

114  30 

a 

120. 

13725 

» 

14.40 

10.20 

0 

18. 

19.;!5 

4 

104.40 

110.20 

4 

128. 

139.35 

10 

1020 

18.10 

10 

20. 

21.45 

5 

100.20 

IIS.IO 

s 

130. 

141.45 

1 

18. 

20. 

1 

22. 

24. 

A 

108. 

120. 

A 

132. 

144. 

13 

19.35 

21.45 

3 

24. 

20.10 

7 

109.35 

121.45 

7 

134. 

140.10 

» 

21.15 

23.35 

a 

20. 

28.20 

8 

111.15 

123  35 

8 

130. 

148.20 

4 

22.50 

25  25 

4 

28. 

30.30 

0 

112.50 

125  25 

U 

138. 

150.30 

5 

24.30 

27.15 

5 

30. 

32  40 

70 

114.30 

127.15 

70 

140. 

1.52.40 

0 

20.10 

29.  5 

A 

32. 

34  50 

1 

110.10 

129.  5 

1 

U2. 

154.50 

7 

27.45 

30.50 

7 

34. 

37.  5 

•> 

117.45 

130  50 

14i. 

157.  5 

8 

29.25 

32.40 

8 

30. 

39.15 

a 

119.25 

132  40 

a 

140. 

159.15 

U 

31.  5 

34.30 

1» 

38. 

41.25 

4 

121.  5 

134.30 

4 

148. 

10125 

»0 

32,40 

30.20 

»0 

40. 

43  35 

5 

12240 

130  20 

S 

150. 

1 03  35 

] 

31.20 

38  10 

J 

42. 

4545 

A 

124  20 

l;i8.iu 

A 

1 52. 

105.45 

» 

30. 

40. 

» 

44. 

48. 

7 

120. 

140. 

7 

1.54. 

108. 

n 

37.35 

41  45 

a 

40. 

50  10 

8 

127.35 

14145 

8 

150. 

17(:  10 

4 

39.15 

43.35 

4 

48. 

52  20 

0 

129.15 

143  35  i 

U 

158. 

172.20 

s 

40  50 

45  25 

S 

50. 

54.30 

80 

lc0.50 

145  251 

80 

100. 

174  30 

o 

42.30 

47.15 

A 

52. 

50.40 

1 

132.30 

147.15! 

1 

1 02. 

170  40 

7 

44  10 

49.  5 

7 

54. 

58.50 

134.10 

149.  5i 

3 

104. 

178.50 

8 

45.45 

r0  50 

8 

50. 

01.  5 

a 

135.45 

1 50.50 

a 

100. 

181.  5 

» 

47  25 

52.10 

O 

58. 

03.15 

4 

137.25 

152.401 

4 

108. 

183.15 

»0    49.  5 

54.30 

»0 

00. 

05.25 

a 

139.  5 

154  30 

a 

170. 

185  25 

1    50.40 

50.20 

1 

(;2. 

07.35 

A 

140.40 

150.2U 

A 

172. 

187  35 

2 

52  20 

5810 

•> 

04. 

09.45 

7 

142.20 

158.10 

7 

174. 

189  45 

a 

51. 

O'l. 

a 

00. 

72. 

8 

144. 

100. 

8 

170. 

192. 

4 

55.3,') 

01.45 

J 

(i8. 

74.10 

1> 

14:>.35 

10145 

0 

178. 

19.t.l0 

5 

57.15 

03.35 

a 

70. 

70  20 

00 

147.15 

103.35 

00 

180. 

190.20 

A 

58  50 

05  25 

A 

72. 

7830 

1 

148  50 

105  25 

1 

182. 

198  30 

•7 

00.30 

07.15 

7 

74. 

80.40 

1 50  30 

107.15 

3 

184. 

200  40 

» 

02.10 

09.  5 

H 

70. 

82.50 

a 

152.10 

109.  5 

a 

180. 

202.50 

» 

03.45 

70.50 

0 

78. 

85.  5 

4 

1.53.45 

170  50 

4 

188. 

205.  5 

40 

05.25 

72.40 

40 

80. 

87.15 

5 

l,-.5  25 

172.40 

5 

190. 

207.15 

1 

07.  5 

74.30   i 

1 

82. 

89.25 

A 

157.  5 

174,30 

<l 

ir.2 

209.25 

s 

08.40 

70  20 

3 

84. 

91  35 

7 

158.40 

170  20 

7 

194. 

211.35 

a 

70.20 

78  10  : 

a 

80. 

93.45 

8 

100.20 

178.10 

8 

190. 

213  45 

4 

72 

80.       i 

4 

88. 

90. 

0 

102. 

180. 

» 

198. 

210. 

5 

73.35 

8145   ! 

5 

90. 

98.10 

100 

103.35 

18145 

100 

200. 

21810 

O 

75.15 

83.35   ! 

A 

92. 

100.20 

300 

327.15 

303.35 

300 

400. 

430  20 

7 

70  50 

85.25   ! 

7 

94. 

102.30 

aoo 

490.501 

545.25! 

aoo 

000. 

654  30 

8 

78.30 

87.15   ! 

8 

90. 

10440 

100 

054  30 ; 

727  151 

lOO 

800. 

872.40 

» 

80.10 

89.  5    ! 

0 

98. 

100.50 

.100 

818.10| 

909.  5 

5Oolf'00. 

1090.50 

SO 

81.45 

90.50    i 

no 

loo. 

109.  5 

(too 

981  45 1 

1090.50 

AOO  1200. 

1309.  5 

1 

83.25 

92.40    1 

1 

102. 

111.15 

700 

1145.25  1272.401 

700  1-K^O- 

152715 

s 

85.  5 

94.3il 

3 

104. 

113.25 

800 

1309.  5  14.54.3U 

sooK'f^o. 

1745  25 

a 

80.40 

90.20   ! 

a 

100. 

115..35 

!)oo; 

1472.40' 

1030  20 

DOO1800. 

1 903.35 

4 

8820 

98  10 

4 

108. 

117.45 

1<MM> 

1030.20 

1818.10 

1000  2000 

2181  45 

s 

00. 

100. 

5 

110. 

120. 

3000 

3272.40  i 

3030.20 ; 

3000 

4000.      1 

4303.35 

'^n 


20  feet  by  3  inches. 


86 


12  ins. 

l^td  65ths 


V22   10 

124  20 
12(1.30 
128.40 
130.50 
133.  5 
135  15 
137  25 
139.35 
141.45 
144. 
140.10 
148.20 
150.30 
152.40 
154.50 
157.  5 
159.15 
1()1  25 
i  03  35 
105  45 
108. 
17(:  10 
172.20 
174  30 
170  40 
178.50 
181.  5 
183.15 
185  25 
187  35 
189  45 
192. 
19,1.10 
190.20 
198  30 
200  40 
202.50 
205.  5 
207.15 
.209.25 
211.35 
213  45 
210. 
21810 
430  20 
6.54  30 
872.40 
1090.50 
1309.  5 
1527  15 
1745  25 
1903.35 
2181  45 
4303.35 


13  ins 

14  ins. 

Pes. 

1 

15  ins- 

,Slil  .).>t,hs 
2,40 

Id  ins 

.^1.1.55111.- 

2  50 

Pes. 
1 

n  ins. 
3.  5 

18  ins. 

.Stil.  S.itliH 

Pm. 

19  ins.  20  ins. 

res. 

St<1.55tli.'< 

2.20 

tfld.o.itli.- 

2.30 

Std  .'loih^  Std.  SJtha 

1 

1        3.25 

3.35 

s 

4  40 

5.  5 

a 

5.25 

5.45 

a 

0.10 

0.30 

a        6.50 

7  15 

»' ;.    '. 

:i 

7.  5 

7.35 

» 

8.10 

8.40 

» 

9.15 

9.45 

:i:     10.2O 

10.50 

■■ '  '■ 

4 

9.25 

10,10 

4 

10  50 

1 1  35 

4 

12.20 

13.  5 

4'     13.45 

1430 

t 

n 

11.45 

12.10 

5 

13.35 

14.30 

5 

15.25 

10  20 

5;     17  15 

18  10 

n 

14.10 

15.15 

0 

10  20 

17  25 

0 

18.30 

l9-;;5 

0      2040 

21.45 

7 

1().30 

17.45 

7 

19.  5 

20  20 

7 

21.35 

22,50 

7      24.10 

25  25 

'    ■  '■    'J 

H 

18.50 

20.20 

8 

21.45 

23  15 

8 

24  40 

2010 

8      27.35 

29,  5 

>J-     , 

» 

21.15 

22.50 

» 

24  30 

2(i.lO 

0 

27.45 

29.25 

tt     31.  5 

32.40 

10 

23  35 

25.25 

10 

27  15 

29.  5 

10 

30.50 

32  40 

10     34.30 

36  20 

(  'fc^  ,     Q 

1 

20. 

28. 

1 

30. 

32. 

1 

34. 

3(;. 

1      38. 

40. 

^■*?.; 

s 

28.20 

3030 

a 

32.40 

34.50 

3 

37.  5 

39  15 

a     41.25 

43  35 

-         :.  ^"i  ■' 

» 

30.40 

33    5 

:t 

35  25 

37.45, 

i     :k 

40.10 

42.30 

»     44.50 

47.15 

1. 'ifV  i* 

4 

3.5.  5 

35.35 

4 

38.10 

40.40 

4 

43.15 

45.45 

4     48.20 

50  50 

'tr 

R 

35  25 

38.1(. 

5 

40.50 

43.35 

5 

40.20 

49.  5 

5     5145 

5430 

Cc':  ; 

<l 

37.45 

40.40 

<l 

43.35 

40  30 

0 

49.25 

52  20 

«     55.151     58.10 

^,^r: 

7 

40.10 

43.15 

7 

4G.20 

49  25! 

7 

52.30 

55  35 

7     58.40 

61.45 

'■^M'l 

8 

42.30 

45.45 

8 

49.  5 

52.20( 

8 

5    35 

5S.50 

8     62.10 

65  25 

Ij 

» 

44.50 

48  20 

0 

51.45 

55.15 

i» 

58.40 

62.10 

»     65.35 

69.  5 

SO 

47.15 

50L0 

80 

54.30 

58.10 

ao 

01.45 

G5  25 

ao      69.  5 

7240 

J 

49  35 

5:;  25 

J 

57  15 

01    5 

1 

04  50 

G8.40 

1      72.30 

76,20 

"'^^f 

» 

52. 

5(i. 

a 

Oil. 

04. 

a 

(;8. 

72. 

8      70. 

80. 

"■■(.■' 

:t 

54  20 

58,30 

» 

G2.40 

00  50 

» 

71.  5 

75.15 

a      79.25 

83.35 

4 

50  40 

01    5 

4 

05.25 

0!l.45 

4 

74.10 

78  30 

4      82.50 

87  15 

5 

59    5 

03.35 1 

5 

GS.IO 

72-10, 

5 

77.15 

81.45 

5      86.20 

90.50 

r 

a 

01  25 

00.10 

o 

7o  5() 

75.35 

<t 

80.20 

8.5.  5 

«      89.45 

94.30 

.  :  ■  ■■  •  > 

7 

03.45 

08.40  j 

7 

73  35 

78.30 

7 

83.25 

88.20 

7      93.15 

98.10 

8 

00.10 

71.151 

8 

70.20 

81.25; 

8 

80.30 

9 1  35 

8      96  40 

101.45 

1> 

08  30 

73.-151 

U 

79    5 

84  ::ol 

0 

89  35 

94.r,o 

«    100.10    105.25 

":■  " 

SM 

70.50 

70  20 

»<» 

81  45 

87.15' 

:io 

92.40 

0.8.10 

ao    10:!.35    109    5 

^* 

1 

73. 1 :. 

78.50 1 

1 

81.30 

911.10 

1 

95.45 

101.25 

1    107.  5    112  40 

a 

75  35 

81.25 

a 

87.15 

93,  5| 

98  50 

10140 

a    110.30    110.20 

V 

» 

7s. 

84. 

» 

90 

90.      1 

:i 

102 

108. 

a    114.         120. 

I' 

4 

80  20 

80.30 

4 

9:i40 

9S.50 

4 

105.  5 

111.15 

4    117  25    12;{35 

".■■''    '' 

5 

82  40 

89.  5 

5 

95  25  \ 

101  4.'.  i 

5 

108.10 

114  30 

5    120.50    127.15 

'*■■*■    ' 

a 

85.  5 

91.35 

a 

OS  10 

104.40: 

O'  111.15 

117  45 

«    124.20 

130.50 

"'■.■   ^ 

7 

87  25 

94  10 

7\ 

100.50' 

107  35 

7    114  20 

121.  5 

7    127.45 

134  30 

'•'  [ 

8 

89  45 

90.40 

8 

1 03  35 

110  30 

8    11725 

124.20 

8    131.15 

138  10 

■>■:■  : 

1» 

92  1 0 

99  15 

0 

100.20 

11;',.  2  5 

\^    120  30 

127  35 

«    134.40 

14145 

40 

94  30 

101.45 

40 

109    5 

110.20 

40    123.35 

130.50 

40:   13810 

145.25 

] 

!'(")  50 

104.20 

1 

111.45 

119.15 

l'  120.40 

134  101 

1    141.35 

149    5 

#■ 

2 

99.15 

10(;.50 

a 

111.30 

122,10 

a    129,45 

137  25 

a    145.  5 

152  40 

.'1 

101  35 

109.25 

» 

117.15; 

125.  5 

»    132  50 

140.40 

a    148  30 

150.20 

4 

104. 

112. 

4 

120. 

128. 

4    130. 

144. 

4    1.52. 

KiO. 

S 

100.20 

114  30 

5 

122.40 

130.50 

5    139.  5 

147.15 

5    155  25 

163.35 

O 

108  40 

117   r. 

o 

125  25' 

133.15 

«■  142.10 

1 50.30 

«    158  50 

107.15 

'i';-i. 

7 

111.  5 

119  35 

7 

128.10, 

130.40 

7\  145.15 

151.45 

7    102  20 

170.50 

/:'V  ■ 

8 

113.25 

1221' 

8 

i3o..-,o; 

139  35 

8'  148.20 

1.57.  5 

8    10545 

174.30 

0 

115  45 

124 

9 

133  35' 

142.30 

«:  151,25 

100  20 

«    169.15 

178.10 

50 

118  10 

127.1." 

50 

130.20 ; 

145  25 

50    154  30 

1(13  .35 

50    17240 

18145 

100 

2:50.20 

254  30 

100 

272.40 1 

290  50 

too!  309.  5 

3:i7  15 

100    345.25 

363.35 

aoo 

472.40 

509.  5 

aoo 

545.25: 

581.45 

aoo'  «i8-io 

G.54.30 

aoo    090.50 

727.15 

»oo 

709.  5 

703.35 

a(to 

818.10 

872.40 

:too   9-^7.15 

981.45 

aoo:  1030.20 

1090.50 

4(»0 

945.25 

1018.1" 

400 

1090  50 

1103  35 

400  1230  20 

1.309.  5, 

400:1381.45 

1454.30 

500 

1181.45 

1272.40 

sooi 

130335: 

1454.30. 
22 

500; 

1545.25! 

1636.20: 

500|  1 

[727.151 

1818,10 

86 


20  feci  bv  'I  iiu'lios. 


Pw. 


21  ins  22  ins. 


1 
:i 

4 

n 
<i 

7 

» 

10 

1 

•I 

:i 

4 

n 

(i 

7 

N 

II 

»0 


StJ  5Jtli-' 

3  45 

7.:!;-) 
11.25 
l.').!.-) 
1!).  5 
2  J  50 
2t;40 
30  30 
34.20 
3S10 
42. 
45  15 
40.35 
53.25 
57.15 
01.  5 


U50 
OS  41) 
72.30 
70.20 
1      8). 10 

a    81 

»      87  45 


» 


91  35 

05.25 

00  15 

103.  5 

10J.50 

110. JO 


««  114.30 
1  118  20 
a  122.10 
5»  12G. 
4  120.45 
{»  133.35 
«  137  25 
''  141  15 
145.  5 
148  51 
1  52.40 
150.30 


40 


St<l.  u5th.t 

4.~ 

8. 

12. 

10. 

20. 

24 

28. 
'     32. 

30. 
I     40. 

44. 

48. 

52. 

50. 

GO. 

(U. 

08. 

72. 

7  1. 

80. 

84. 

88. 

02. 

0(). 

100. 

104. 

108. 

112. 

110. 

120. 

12L 

128. 

132. 

130. 

140. 

144. 

148. 

1 52. 

15t>. 

100. 

104. 


»    1110.20 1   108. 
172. 


O 


•'«    11)4.10 

4  i(;8. 

^    171.45 
175.35 
''  179  25 

5  1S3.15 
«  187.  5 

•'>0  100.50 
100  :}S1.45 
200  703  35 
aoo  1145.25 
400  1527.15 
500  19U9.  5 


170. 
180. 
184. 

188. 
192. 

mo. 

200. 

400. 

800. 
1200. 
1000. 
2000. 


93  ins.  24  ins 


Poi. 


i.>tit  6  m lis  Sill.  5  tli> 


Fes. 


25  ins  |2G  ins 


1» 


1 

4  101 

4  20 

1 

a 

8.211 

8  40 

3 

:i 

12;'0 

13.  5 

:i 

4 

10  40 

17  2.'i 

4 

s 

20.50 

21  45 

s 

(1 

25.  5 

20  10 

4t 

7 

29. 1  5 

30.30! 

7 

8 

33.25 

34.5(1 

8 

0 

37  35 

39.15 

• 

10 

•11.45 

43.35 

10 

1 

40. 

48. 

1 

a 

50.10 

52.20 

g 

:i 

54  20 

50.40 

:i 

4 

58  30 

01.  5 

4 

s 

02-10 

05.25 

S 

0 

Oti.50 

09  45 

« 

I.). 


«   71 

SO  8;: 


87.45 


4  10 


82  5( 

87.1 ; 

91.3.' 

90. 
100  21 
101.4( 

109.  ; 
1132: 

1!7.4; 
122  It 

120  3' 

i:;o.5(i 

135.15 
»  133  45!  139.35 


3  92 
:i  90  1(1 

4  100.20 

5  104.30 
«  10810 

7  112.5' 

8  117.  5 

0  121.15 
»0  125  25 

1  129.35 


•  iS. 


114. 


4  112.10  1  18.2(1 


5  140. 2<i 

O  150:!(t 

7  154.40 

8  158  50 


103  5 


rft) 


40  10715 

1  1712." 

3  17  5.35 
»  179.45 

4  181. 

5  18810 
0  192.20 
7,  19()30 

8  200.40  209  25 

9  204.50  213  45 
50  209.  5  218.10 

100  418.10|  430.20 


152  40 
157  5 
101.25 
105  45 
170.10 
174.30 
1 7S  50 
183  15 
187. 
192 
190.20 
200.10 
2<»5.  5 


4.30 
9  5 
13.35 
18.10 
22.40 
27.15 
3 !  .45 
30  20 
40.50 
45  25 
50. 
54  30 
59.  5 
03.35 
08  10 
72.40 

7  77.15 

8  81.45 

0  SO  20 
30      90  50 

1  95.25 

3  It'O 

:t    104.3( 

4  109.  5 


«    11 


3  3: 


0  118.10 

7  122.40 

8  127.15 
«  131.-15 

SIO  13(il;0 

1  140  50 

2  145.25 
:i  150. 

4  15-1.30 

5  159.  5 


«;  103.35 

7,  108  10 
8  172,-10 
O  177.15 
40,  ISI  45 
1|  186.20 

3  190.ro 
»    195.2. 

4  200. 

5  204.30 
«    209. 
71  2! 


.>..)0 


8'  218.10 
0    222-10 


SO 


i)i)' 


300 

:ioo 

i  400 

Isou 


100    -154  30 
830.20!   872.40,  aoO    l^'l^.-  5 
1254.30  1309.  5    aool30 


.SKI   .');)tll(i 

4.40 

9.25 

14.10 

1 8  50 

23  35 

28.2(1 

33.  5 

37.-J5 

42.30 

47  15 

52. 

50.-10 

01  25 

00.10 

70.501 

75.35 

ro.2o! 

85.  5' 
J-9  45! 


T'ofi. 


27  lns.i28  ins. 


1 
3 

«! 

4 

5 

O 
7 
8 
» 
10 
1 
3 
» 
4 

« 

8 
0 


.Std  63ilif 
4T5O 

9  45 
14.40 
19  35 
24  30 
29  25 
34.20 
39.15 
44.10 
49.  5 
54 

58.50 
03.45 
08.40 
73.35 
78.30 
83.25 
8S.20 
93. 


94.30i;    30,     ()H,]o 
99.15;!      Ij   103.  5 
104. 


108.1(1 
113  25 
118  10 
122  50 
127.35 
132  2!' 
137  5 

HI  45; 

14(;.301 
151  L")!; 
150.  I 
]0<i40|' 
1(;5.25|^ 
170.10,1 
174  50  ' 
17035 
1  ^i  20 


O 


3  los. 
«,    112  50 

4  I   117.45 

^;     122.40 

127.35 
132  30 
l.i7.2o 

142  20 
147.15 
152.10 
157.  5 
M2. 
100.50 
1 7 1  45 
170.40 
ISl  35 


» 

:to 


o 


Sid  ii.ii  he 

5.  .') 

10.10 

15.15 

20  20 

25.25 

30  30 

35.35 

40.40 

45.45 

50.50 

50. 

01.  5 

00.10 

71.15 

70.20 

81.25. 

80.30 

91  35 

90.40 

I0I.45 

100  50 

112. 

117.  5 

122.10 

127  15 

132  20 

137.25 

14^30 

147  35 

152-10 

15745 

l(i2  50 

108. 

173    5 

178.10 

183.15 

188.20 


>    z 


.15;  2 


189.  5 

10 

193.45 

1 

l9P.;:o 

3 

203  15 

:t 

208 

1     4 

212  40 

(> 

217.25 

0 

222  10 

i      7 

22(;.5f 

i      8 

,  231. 35 

0 

'   230,20 

.10 

0    z 


180  30    193  25 

^>     191  25  j  19S.:]0 

190  201  203  35 

201  15    208.40 

3    200.10    213  45 

218.50 

224. 

229.  5 


:ii. 


220  50 
2. '5  45 
230.40 
235.35 
240  30 


1.10 
239.15 
244.20 

249.25 


t5  25    254  30 


472-10    100,   490.50:   509.  5 

9-15.25  3»oi   981.45:101810 

1418  10  turn  1472.40452715 


1072.40  17-15  25    400  1^18  10il890.50    100,1903.35  20;;0.20 
2090.50  2181.45;  500  2272,40:2303.35, 5500 ,2454.30:2545.25 


ll 


3.  28  ins. 

5.  5 

10.10 

m.is 

20  20 
IT). 25 

;{o;;o 
:!r..:i5 

40.40 

45.45 

50.50 

5(i. 

til.  5 

UO.IO 

71.15 

7(i.20 

HI.  25. 

S(;.;jo 
1)1  ;;5 
'.•;i,40 
101.45 
10(;50 
11!. 
117.  5 
122.10 
127  15 
l:i2  20 
1:57,25 

l4v.:;() 
147  ;;5 

15240 
15745 

102  50 
liiS. 
17:5  5 
ITS.IO 
1  s;5. 1 5 
1H8.20 
in.'!  25 
19S.;!0 
20;i35 
208.40 
2|;J45 
218.50 
224. 
22!t.  5 
284.10 
2;-it).15 
244.20 
24!). 25 
254 ;!() 
5(19.  5 
1018  10 
1 527  1 5 
20;;(].20 
2545.25 


21  feet  by  3  inches. 


8f 


Pes. 

i 

:i 

4 
S 
O 
7 

8 

0 

10 

1 

s 
:i 
i 

5 

7 
N 
» 

1 

a 
» 

4 

« 

7 
8 
1» 
»<> 
1 

a 
» 

s 
o 

7 
8 
1» 

40 
1 
2 
» 
4 
5 
<l 
7 
8 
!) 

50 
100 

am) 


5  ins. 

iSkI.  ^iitli'' 

.52 

1.50 
2.47 
3.45 
4.42 
5.40 
(i.:-}7 

7  ;J5 

8  32 

[i.:50 

10.27 
11  25 
12.22 
1:5.20 
U.17 
15.15 
Uil2 
17.10 
7 
5 

9 


IS. 
19. 
20. 
21. 
21.52 
22.50 
2.5.47 
24  45 
5  42 


'>-» 


26.40 
27.:57 
28.:^5 
29.:^2 

:;o.:}o 

31.27 
32.25 

33  22 

34  20 
35.17 
30.15 
37.12 
38.10 

39.  7 

40.  5 

41.  2 
42. 
4252 
4  i  50 
44.47 
45.45 
40.42 
47.40 
05. --'5 

1!)0.50 
:i»0  2s(;.20 
400  381.45 
500'477.15 


6  Ins. 


2(; 
:54 

42 

50 

:i 
n 

1!) 


Si'l.  ;)itli! 

1.  8 
2.Ui 

3  21 

4  :52 
5.40 
G.48 
8.  1 
J).  0 

10.17 
11.25 

12.:;3 

13.41 

14.41) 

K).  2 

17.10 

18  18 

1!), 

20 

21, 

22 

24 

25 

2() 

27.27 

28.35 

2!»  43 

30.51 

32.  4 

:53.]2 

34.20 

3r).28 

30.;5(; 

37.44 

38.52 

40.  5 

41.13 

42.21 

43.20 

44.37 

45.45 

40,53 

48.  li 

40.14 

50.22 

51.30 

52.38 

53.4  (J 

5t.54 

50.  7 

57.15 

11430 

220.  5 

343  35 

158.10 

572,40 


Pof. 
] 

a 

»j 
4 

lij 

«{ 
1) 

Kl 

]| 
U 

:ii 

41 

n| 

<i| 

■^i 
^>' 

0 

ssoi 

f 

" 

4! 
5 
O 
< 

8 

f» 

»0 

1 


4 

O 

7, 
8 

40 
1 

•> 

:i 

4 

a 

o 

7 

8 

O 

SO 

100 

soo 
aoo 

4<KI 
50(» 


7  iiiH. 

Sill.  iStliH 

1  18 
2.37 
4. 

5.10 
(l.:57 
8,  1 
0.10 
10.38 
12.  1 
13,20 
14  38 
10.  2 
17.20 
18.:;0 
20.  2 
21.21 
22.30 
24.  3 
25.21 
20.40 
28.  3 
20.22 
30.40 
32.  4 
33.22 
34,41 
:M).  4 
37.23 
38,41 
4t).  5 
41  23 
4242 
44,  5 
45.24 
43.42 
48.  »i 
40.24 
.50  43 
52.  0 

53  25 

54  43 
50.  7 
57.25 
58.44 

no.  7 

01  26 
02.44 

04,  8 
05  20 
00.45 
1:53. :55 
207.15 
400.50 
534.30 
008.10 


8  ins. 


•1(1  ,'j,Mh!' 


1 : 
3. 
4,: 
0. 

7: 

9. 

lo,: 


0 

55 

9 

!8 


12.12 
1:5,41 
15.15 
10  44 
18.18 
10.47 
21  21 
22.50 
24.24 
25  53 


>> 


i.zt 


20.  1 
30  30 
32.  4 

33.:;3 

35.  7 

30.:!0 
38  10 

3o,:io 

41. 1:5 
42,42 

44.1(1 
45.45 
47.10 
48  4  S 
50.22 
51.51 
53.25 
54  54 
50.28 
58.  2 
50  31 
01.  5 
0.'.:54 
04,  8 
0537 
07.11 
GS  40 
70  14 
71.43 
73.17 
74.40 
70.20 
152.40 
305.25 
458.10 
(i  1 0.50 
703,35 


8  ins. 

PoK, 

,-^l>l     .''j&tllK 

J 

1  30 

8 

3.24 

» 

5.  8 

4 

0.48 

n 

8  32 

IS 

10.17 

7 

12.  1 

8 

13.41 

0 

15.25 

10 

17.10 

1 

1W,40 

2 

20,34 

:t 

22.18 

4 

21.  3 

r> 

2542 

0 

27.27 

7 

20.11 

8 

;iO,51 

U 

32  :i5 

sso 

34,20 

] 

:;(i.  4 

a 

37,44 

» 

30.28 

4 

41.13 

ff 

12,52 

<( 

4!.:i7 

7 

4(5  21 

8 

48,  0 

0 

40.45 

:io 

5i  ;>o 

1 

53,14 

a 

51,. 54 

» 

5<),38 

1 

58  23 

n 

OJ    7 

<i 

01.47 

7 

03  31 

8 

05,10 

0 

07. 

40 

08.40 

1 

70.24 

3 

72.  9 

:t 

73.48 

4 

75  33 

5 

77.17 

0 

70.  2 

7 

80.41 

8 

82.20 

0 

84.10 

rm 

85  50 

1 

87:-54 

j» 

8010 

» 

01.  3 

4 

02  43 

5 

94.27 

lliiis 


iStil.  iiSth." 


4.11 

(5.10 

8  22 

10.27 

12.:5:5 

14.:58 
10  44 
18.40 
21. 
2:s.  5 
25  11 
27.1(i 
20  22 

:;i.27 

33,:!3 
:55  38 
37.44 
30.40 
12. 

44.  5 
40,11 
48.10 
50,22 
52.27 
54  :53 
5(i  38 
58  44 
(:0.-10 
03 

05.   5 

07.11 

00  10 

71.22 

73  27 

75  33 

77,::58 

70.44 

81.40 

84. 

80,  5 

88,11 

00.10 

02.22 

04,27 

00  33 

08.38 

100,44 

102.40 

105. 

107.  5 

100.11 

111.10 

113.22 

115.27 


9  ins   11  ins. 

.■<i(i,s..tiic Lsfii,  .^  till 


.10 

7 

8 

« 

00 

1 

•J 

» 

o 

71 

8 

O 

70 

1 

•J 

:t 

'li 

o! 

7 

8 

O 

80! 

l| 
«> ' 

'- 

:i 

4! 

5 

O 

7! 

8 

!> 

«o 

1 

•B 

4 

o 

7 

8 

O 

100 

»0<» 

;too 

400 

.100 

00<» 
700 
800 
l»0O 
lOO'!) 
SiOOO 


00,12 
07.51; 
00.30 
101,20 
l(i:5.  5 
10444 
100,20 
108  13 
1(10,53 
111.:, 7 
ll:;,22 
115,  0 
110,40! 
11-.:  50 
120,151 
121,54' 
i2:i;;o 
125,23; 

127,  8| 
1 28.47  j 

i:;o,:;2 

132.101 
i:;4,  1 
i:i5.40i 
1:57  25| 

139  0 

140  40 
I42.3;i 
144.18 
l4(i.  2 
147,42 
140. 2(; 
151,11 
1 52.50 
1.54  35 
l.'iO.lO 
15s.  4 
1  50  43 
Uil  28| 
103,12 
1(51521 

100. :;('.; 

108  21' 

170.  5 

171.45 

34:5.35 

515  25 

087  15 

850.  5 

1 030  50 

1 202.40 

1374,30 

1,")40.20 

1718.10 

:5430  20 


ii7.:!;i 

ll!t.:58 
121  44 
123.49 
120 
128.  5 
l::(i.ll 
1:52  IG 
1;J4.22 

i:;(;.27 
i:5s.;;3 
140:58 
142  44 
144,49 
147. 
140.  5 
151  11 
153.1« 
155,22 
15;. 27 
15i»,:i3 

101.38 

103,44 

1(;5.49 

108, 

lT(t,  5 

172. 

174, 

170,22 

178.27 

180,33 

1.S2,38 

184.44 

180,49 

180, 

101.  5 

103,11 

H15.IG 

107,22 

100.27 

201  ;;3 

2ii:!.;;8 

205.44 

207.49 

210. 

420. 

0:^0. 

840. 
1050. 
1 200. 
1470. 
KiSO. 
1800. 
2100. 
4200. 


1 
.l(j 


■.,1     / 


J 
>  i 


^ 


'  f. 

t  -1 


IMAGE  EVALUATION 
TEST  TARGET  (MT-3) 


1.0 


I.I 


1.25 


||Z2 
12.0 


U    III  1.6 


V] 


v) 


c*: 


'c3 


r9. 


^> 


y 


/(^^ 


Photographic 

Sciences 
Corporation 


33  WEST  MAIN  STREET 

WEBSTER,  NY.  1458) 

(716)873-4503 


V 


iV 


•1? 


:\ 


\ 


9) 


\ 


6^ 


% 


v^ 


"^^ 


i 


C-?/ 


C/u 


^ 


i\ 


\ 


O^ 


n 


'!  ! 


t 


I'  ' 


I  III! 


88 


2[  foot  by  3  inches. 


10  ins 

12  ins 

P«. 

13  ins 

■Id.  .SSth!- 
2  20 

14  ins 

ftt. 
1 

15  ins 

2.47 

16  ins. 

Vm 

17  ins. 

18  iixa. 

PCR. 

.s;a   .•.5.l)« 
1  50 

-Id    j.'tli 

2  10 

'lii.  66lhs 

2.37 

-td   !>btii» 

Std. 55ths 

3.13 

Sid.  i>aths 

1 

1 

3.  3 

1 

3  24 

•» 

3.45 

4.3:; 

2        4  53 

5.19 

8 

5.40 

6.  6 

a 

6.27 

6.48 

» 

5.40 

0.4.^ 

a       7  24 

8.  1 

a 

8.;-52 

9.  9 

a 

9  40 

10.17 

4     7  ;5r> 

!>    9 

4        9  51 

10.38 

4 

1125 

12  12 

4 

12.54 

13.41 

5    !».;,o 

1 1  25 

15      12  22 

13.20 

5 

14,17 

15.15 

5 

10.12 

17.10 

u 

1 1 .25 

13.41 

0      14  49 

10    2 

6 

17.10 

18181 

0 

19.20 

20.34 

7 

13  20 

10.  2 

7      1720 

18.39 

1 

7 

20.  2 

21.21 

7 

22.39 

24.  3 

H    1 ')  1 5 

18.18 

8     19  47 

21.21 

8 

22  50 

24  24 

8 

25.53 

27.27 

tt    17  10 

20  34 

«     22  18 

24.  3 

!       0 

25  42 

27  27 

O 

29.11 

30.51 

10 

19.  5 

22.. ";0 

10      24  45 

20  40 

10 

28  35 

30.30 

10 

32.25 

34  20 

1 

21. 

25  1 1 

1      27.10 

29.22 

1 

31  27 

33.33 

1 

35  38 

37.44 

a    22.50 

27  27 

3      29  43 

32    4 

a 

34  20 

36  30 

a 

38.52 

41.13 

:»    24  45 

29  431 

a     32.14 

34.41 

a 

37.12 

3!).39  i 

a 

42.10 

44.37 

J    -20  40 

32.  4 

*      34  41 

37.23 

4 

40.  5 

42.42  i 

4 

45  24 

48.  6 

a    28.H5 

34.20 

»     37.12 

40.  5 

5 

42  52 

45.45 

5 

48.37 

5130 

«  3(».:^o 

30.30; 

*     39.39 

42.42 

0 

45.45 

48.48. 

« 

51  51 

54.54 

7    32.25 

38.52 

'      42 10 

4.5.24 

7 

48.37 

51.51 1 

7 

55    9 

5823 

8    H4.L0 

41.13 

8     4437 

48.  0 

8 

51.30 

54.54 

8 

58.23 

01.47 

«    3015 

43.29! 

»      47    8 

.50.43 

» 

54.22 

58.  2 

0 

01.3i 

05.16 

sso  :js.io 

45.45 

ao     49.35 

53.25 

ao 

57  15 

61.  5 

KO 

()4  50 

08.40 

•      J     -10.  5 

4^.  (p 

1      52    0 

50.  7 

1 

(iO.  7 

(i4.  8 

1 

08.  8 

72.  9 

a    42. 

50.22 

a 

54.33 

58.44 

a 

63. 

67.11 

a 

71.22 

75.33 

» 

43.50 

52  381 

a      57.  4 

61.20 

a 

05.47 

70.14 

a 

74.35 

79    2 

4 

45^5 

54  54 

4      59.31 

04.  8 

4 

68  40 

73  17 

4 

77  49 

82.26 

5 

47  40 

57  1 5 

B      &1.   •- 

6(5.45 

S 

71.32 

70.20 

s 

81.  7 

85  50 

« 

40  35 

59  31 

«      04  29 

09.27 

0 

74  25 

79.23 

0 

84.21 

S!>.19 

T 

51  30 

01  47 

7      07 

72.  9 

7 

7717 

82.20 

7 

87.34 

9  J  43 

8 

53.25 

04    8 

8      09  27 

74.40 

8 

8010 

85  29 

8 

90.48 

96  13 

f» 

55.20 

0(;.24 

«      71.53 

77.2S 

» 

8.3.  2 

88.32 

O 

94    (•) 

9.»  •,iG 

ao     5715 

08.40 

»0      74.25 

8(1.10 

1  ao 

8.-).r)0 

91  35 

ao 

97  20 

103.  5 

1     50.10 

71.  i: 

1      70  51 

82  47 

1 

8.^.42 

94.:;8 

1 

100  33 

100.29 

S    (il.  5 

73.171 

a.     79.23 

85  29 

a 

91.35 

97.41 

a 

10.4  47 

109.53 

a   (i;j. 

75  .33 

a      8149 

88.11 

a 

94.27 

100  44 

a 

|07.  5 

113.22 

4 

(14. 50 

77.49 

4 

84  21 

90.48 

i       4 

97.20 

103  47 

4 

iio.r.i 

llti.46 

.1 

00.45 

80.10 

S 

80  47 

93  30 

i       ^ 

10012 

100.")0. 

n 

113.32 

12(1.15 

n   (;s.40 

82  20 ' 

n 

89  19 

90.12 

1       O 

l<i3.  5 

109.53 

0 

llO.IC 

123.39 

7    70.35 

84.42' 

7      91  45 

98  49 

7 

105  52 

113    1 

7 

120.  4 

127.  8 

8    72  30 

87.  3; 

8     94  17 

101  :ji 

8 

108  45 

110.  4 

8 

1-'3.18 

1:!0.32 

«    74.25 

89  19 

^      90  43 

104  13 

0 

11137 

119.  7 

0 

12().31 

134     I 

4»    7(3  20 

91  35 

4«     99  15 

ioi;.5() 

40 

114  30 

122.1(» 

40 

12!)  45 

137  25 

1 

78.15 

93  51 

1    10141 

109.32 

1 

117  22 

125.13 

1 

133    3 

1  10.49 

o 

80.10 

90.12 

a    104  13 

112.14 

a 

120.15 

128.  lb 

a 

i.;o.i7 

144  IS 

a 

82.  5 

98.28 

a    100.39 

114  51 

a 

123.  7 

131.19 

a 

139  30 

147.42 

4 

84. 

10044' 

4    109  11 

117.33 

4 

120. 

134.22 

4 

14241 

151.11 

5 

85.50 

103.  5 

s 

11137 

120.15 

5 

128.47 

137.25 

!    « 

140.  2 

154  35 

<l 

8745 

105.21 

o 

114.  9 

122.52 

0 

131.40 

14(».28 

1     n 

149.10 

158    4 

7 

8940 

107.37 

7 

110.35 

125  34 

7 

134  32 

14331 

'      7 

152  29 

101  28 

8 

91.35 

109  53 

8 

119.  7 

128.10 

8 

137.25 

140.34 

8 

1.55.43 

1(54.52 

» 

93  30 

112.14 

0 

121  33 

130.53 

1» 

140.17 

U9  37 

» 

159    1 

16S.21 

SO 

95  25 

114.30 

SO 

12t.  5 

133.35 

no 

113.10 

152.40 

so! 

1(52  15 

171.45 

100 

190.50 

229.  5' 

KM) 

248.10 

267.15 

100 

280  20 

305.25 

100 

324.30 

343.35 

so<» 

:^81.45 

4.58.10; 

200 

49G.20 

534.30 

aoo 

572  40 

610.50 

aoo 

049.  5 

(587.15 

aoo 

572.40 

C87.15' 

aoo 

744.30 

801.45 

aoo 

859.  5 

910  20 

ao<»; 

973.35 

1030.50 

400 

703.35 

916.20! 

400 

992.40 

1069.  5 

400 

1145.25 

1221.45 

400 

1298.10 

1374  30 

500 

954.30 

1145.251 

soo 

1240,50 

1336.20 

SOO 

1431.45 

1527.15 

SOO, 

162240 

1718.10 

IS.  18  ins. 


Sid.  J)ath8 

(5.48 
1(».17 
13.41 
17.10 
20.34 
1'4.  3 
27.27 
30.51 
34  20 
37.44 
41.13 
44.37 
48.  6 
5130 
54.54 
5823 
01.47 
05.16 
08.40 
72.  9 
75.33 
7!»  2 
82.26 


2\  feet  by  3  inches. 


m 


85  50 
S!».l9 
0-  43 
96  12 
9.1  yo 
103.  5 
106.29 
10!).53 
113.22 
llii.16 
120.15 
123,39 
127,  8 
130.32 
134     I 
137  25 
1 10.4!> 
144  18 
147.42 
151.11 
154  35 
158    4 
161  28 
164.52 
16S.21 
171.45 
343.35 
687.15 
1 030.50 
1374  30 
1718.10 


19  ins  20  ins. 


I. 


Pft,      .<ul    5.Hh.* 


Mil    SOlhK 


1 
3 
» 

« 

7 

H 

1> 

10 

1 

•> 

:t 
<i 

5 

a 

7 
8 
» 
20 
1 

a 
» 

4 

5 
« 
7 
8 
1) 
»0 
1 

s 
:i 

4 
R 

« 

7 

8 

'«# 

40 

1 

» 

4 
S 

O 
7 

8 
O 
SO 
100 
800 
800 
40<» 
900 


3  34 
7.14 
1048 
14  28 
18  7 
21,42 
26  21 
29.  1 
32  35 
36.15 
39.49 
43.29 
47.  8 
50.43 
54  22 
58.  2 
61.36 
65  16 
6850 
72.30 
76.  !) 
79.44 
83.23 


.  3 

17 
.51 


87 

90 

94 

97 
101  31 
105.10 
108  45 
112  24 
116.  4 
119  3S 

12;;. IS 
126  52 

i;;o.32 

134.11 
137.46 
141.25 
145.  5 
148.39 
152,19 
155  53 
159.33 
163  12 
166.47 
170.26 
174.  6 
177.40 
181.20 
362  40 
725.25 
1088.10 
1450.50 
1813  35 


3.45 1 
7.35 1 
11. 25 1 
15.15 
111.  5 
22.50 
26.40 : 
30.30^ 
34.20 ! 
38.10J 
42.  ! 
45.45  j 
49.35 
53.25 
57.151 
61.  5; 
64  50 ! 
68.10 


t 


.30 
76.2(» 

80.10; 

84.  i 

87.15 

•11..;  5 

95.25 
99.15 
103.  5 
106.50 
110.40 
114.30 
11 8.1:0 
122.10 
126.  I 
129.45 
133;!5 
137.25 

141.15; 

145.  5' 
148  50 
152.40 
156.30 
160  20 
164.10 
168.   i 
171.45 
175.35 
179.25 1 
183.15' 
187.  5; 
190  50 
381451 
763  35 
1145.25 
1527.15 
1909.  5, 


Vm. 


21ins.|22ins 

>t<l.  &6tlii^  Sid.  65th.> 


1 

» 

4 

S 

o 

7 

8 

0 

10 

1 

s 
» 

R 
U 

7 
8 
O 

80 
1 
8 
» 
4 
5 
O 
7 
8 
O 

»0 
1 
8 

:i 
4 

s 
n 

7 

8 

» 

40 

1 

8 

» 

4 

5 

O 

7 

8 

O 

SO 

100 

800 

aoo 

400 
800 


4. 

8.  1 

12.  1 

16.  2 

20.  2 

24.  3 

28.  3 


32. 
36. 
40. 
44. 
48. 
52. 
56. 
60. 
64. 
68. 


4 
4 
5 

5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 

72.  9 

76.  9 

8010 

84.10 

88.11 

92.11 

96.12 

100.12 

104.13 

IOS.13 

112.14 

116.14 

120.15 

124.15 

128.16 

132.16 

136.17 

116  17 

144.18 

14S.18 

152.19 

156.19 

160.20 

1(54  20 

168.21 

172  21 

176  22 

180.22 

184  23 

188.23 

lit2  24 

196.24 

200.25 

400.50 

801.45 

1202.40 

1603.35 

2004  30 


4  11! 

8.22 

12.;J3 
16.44' 

21. 
25  1 1 
29.22 
33,33 
37  44 
42. 
46.11 
50  22 
54  33 
.58  44 
63. 
67.11 
71  22 
75.33 
79.44 
84. 
88  11 
92  22 
9(5  3.3 
100  44 
105, 
109.11 
113.22 
117.33 
121  44 
126. 
130  1 1 
134  22 
138  33 
142  44 
147. 
151  II 
155  22 
159  33 
163  44 
168. 
172.11 
1 76.22 
180.33 
184.44 
189. 
193.11 
197.22 
201.33 
205.44 
210. 
420. 
840. 
1260. 
1680. 
2100. 


23  ins. 

24  ins  1 

25  ins. 

26  ins. 

Pc.1. 

i 

~tl|       6Jlll.<; 

.-t.l.  6o.hr 

1 

4.32 

Vw. 

fstU    Sdtti!' 

StI    66tb8 

4.21 

] 

4.42 

4.. 53 

8 

8.43 

9.  9 

8 

9.30 

9.51 

:i 

13.  9 

13  41: 

» 

14.17 

14.49 

4 

17.31 

1818; 

4 

19.  5 

19.47 

s 

21  52 

22.50' 

n 

23  47 

24  45 

0 

26  19 

27.27 

0 

28  35 

29  43 

7 

3it40 

32.  4 ! 

7 

33.22 

34.41 

8 

35.  7 

36.36 ! 

8 

38.10 

39.;;9 

0 

39,28 

41.1.3: 

0 

42.52 

44.37 

10 

43.50 

45.45  i 

10 

47.40 

49.35 

1 

4816 

50.22 

1 

.52.27 

54  33 

•5 

52  38 

54.54 

8 

57.15 

.59.31 

:t 

57.  4 

59.31 

» 

62.  2 

64  29 

1 

6i.2(; 

64.  8 

4 

66.45 

69  27 

5 

65.47 

68  40 

S 

71.32 

74.25 

0 

7(».14 

73.17 

« 

7('.20 

79,23 

7 

74.35 

77.49 

7 

81.  7 

8421 

N 

79.  2 

82  26 

8 

85.50 

89,19 

« 

83.23 

87.  3 

» 

90  37 

9417 

20 

87.4.'. 

9135 

80 

95.25 

99.15 

1 

92  1 1 

96.1:i 

1 

1011.12 

104.13 

;■ 

915.33 

100,44 

8 

105. 

109  11 

:t 

10054 

105.21 

» 

109.42 

114.  9 

1 

105.21 

109  53 

4 

1 1 4  30 

119.  7 

.1 

109.4-J 

114  30 

S 

119  17 

124    5 

<( 

114.  9 

119.  7 

0 

124.  5 

129.  3 

fmt 
4 

118  311 

123,:!9 

7 

128  47 

i;4.  1 

8 

122.52 

128  k; 

\        8 

l;!3  35 

138  54 

0 

1271S 

132.4- 

0 

i:;s,2: 

14:5,52 

:io 

131.40 

137.25 

:io 

143,10 

148  50 

1 

13(5    (. 

142.  2 

1 

147  52 

1.^)3.48 

1      8 

140.28 

14t;34 

•> 

152.40 

158.46 

:t 

144.49 

151.11 

» 

1  7.27 

lli3  44 

4 

119.16 

155.43 

4 

1(52.15 

1(:8.42 

5 

153.37 

160  20 

.1 

1(,7    2 

17:!.40 

0 

158    4 

164  52 

« 

171.45 

178.3S 

7 

162.25 

169-.:  9 

7 

176  32 

1S3  36 

8 

1(56,47 

174.  6 

8 

is  1.20 

l-8.:!4 

0    171,13 

178  38 

!     ^> 

1S(5.  7 

193  32 

40    175.35 

183.15 

i     40 

190. .50 

198.30 

1,    ISO.    ! 

1S7.47 

1 

195  37 

20:5  28 

8 

18123 

192  24 

8 

2i  O.L'5 

208  26 

» 

188  44 

197.  1 

:i 

205.12 

2i:;.24 

4 

19.3.11 

201.83 

4 

210. 

218  22 

S 

197  32 

206.10 

s 

214.42 

223.20 

0 

201  51 

210  42 

<i 

219.30 

228.18 

7 

206  20 

21.5.19 

7 

224  17 

233  16 

8 

210.42 

219.51 

8 

229.  5 

238  14 

0 

215.  S 

224.28 

0 

233.47 

243,12 

SO 

219.30 

229.  5 

SO 

238.35 

248  10 

100 

439.  5 

458.10 

100 

477.15 

496.20 

800 

878.10 

916.20 

800 

9.54  30 

992,40 

:ioo 

1317.15 

1374.30 

800 

1431  45 

1489.  5 

404» 

17.56.20 

1832.40 

400 

1909.  5 

1985,25 

soo 

2195.25 

,2290.50 

900 

2386  20 

2481.45 

23 


M 

m 


'^^ 


I 


,.|L 


n 


!  i  Hi 


i! 


90 


^t  by  3  inches. 


5  ins. 

St.i.  55th^ 

6  ins 

9w 

Sid   65  b!< 
1.11 

Fm 

1 

1. 

8 

2. 

2.22 

» 

3. 

3.33' 

4 

4. 

4.44 

II 

5 

0. 

« 

6 

7.111 

7 

7. 

8.22 

8 

8. 

9.33 

» 

9. 

10  44! 

]0 

10. 

12.      jj     1 

1 

11. 

i3.ii; 

s 

12. 

14.22 

a 

13. 

15  33 

t 

14. 

10.44 

R 

15. 

18,     1 

« 

10. 

19.11 

7 

17. 

2(122 

8 

18. 

21.33 

1 

» 

19. 

22.44! 

HO 

20. 

24. 

% 

1 

21. 

25.11 

s 

22 

20.22 

» 

23. 

27  3.! 

4 

24. 

2844 

5 

2.5. 

3(1. 

« 

20. 

'    31.11 

7 

27. 

32  22 

8 

2S. 

33.331' 

W 

29. 

34  441 

HO 

30. 

30.      i:    : 

1 

31. 

37.|l|| 

8 

32. 

38.22 1 

:i 

33, 

39  33 

4 

34. 

40.44 

1 

s 

35. 

42. 

1 

1 

<l 

36. 

43.111 

7 

37. 

44.22 

1 

1 

8 

38. 

45.33 

0 

39. 

40  44 

40 

40. 

48. 

4 

1 

41. 

49  11 

s 

42. 

50.22 

a 

43. 

51.33 

4 

44. 

52.44 

S 

45. 

54. 

« 

46 

5511 

7 

47. 

56  22 

8 

48. 

.57.33 

0 

49. 

58.44 

CM> 

50. 

60. 

I 

KNI 

100. 

120. 

1< 

»«»o 

200. 

240. 

2i 

llfM» 

300. 

300. 

m 

44N> 

400. 

480. 

4< 

600 

500. 

600. 

S< 

' 

1  ins. 

8  ins 

.St<l.    .^&lllB 

~T3:j 

1 

9  ins. 

Mil.  .'>6ih<' 
1  44 

11  ins 

211 

Pc->. 

9  ins. 

Sid   6otliB 

100  44 

11  ins. 

<ld    65tli- 

Md.  5oib8 

i      1.22 

123.11 

a      2.44 

3,11 

8 

3.33 

4.22 

7 

102.33 

125.22 

a    4.11 

4  44 

a 

5.22 

6.33 

8 

104.22 

127.33 

4      5.33 

0.22 

4 

7.11 

8.-J4 

1> 

10611 

129.44 

S      7. 

8.       ' 

ts 

9. 

11. 

00 

108. 

132. 

e      8  22 

9  33 

« 

10.44 

13.11 

1 

109.44 

134  11 

7 

944 

11.11 

7 

12.33 

15.22 

8 

111.33 

13i;.22 

8    11.11 

12.44 

8 

14.22 

17  33 

a 

113  22 

138  33 

0    12.33 

14.22 

• 

10.11 

19.44 

4 

11511 

140.44 

O    14 

10. 

10 

18. 

12. 

s 

117. 

143. 

l'   15.22 

17.33 

1 

19.44 

24.11 

0 

118.44 

145.11 

8    16.44 

19  11 

8 

21  33 

26.22 

7 

120.33 

147.22 

a  1811 

20.44 

a 

23  22 

28.33 

8 

1 22  22 

149.33 

*,   19.33 

22  22 

4 

25  11 

30  41 

» 

124.11 

151.44 

K    21. 

24. 

S 

27. 

33. 

70 

120. 

154. 

O    22  22 

25  33 

« 

28  44 

3.M  1 

1 

127  44 

15611 

7    23.44 

27.11 

7 

30.33 

37.22 

8 

129.33 

158.22 

8    2.').11 

28.44 

8 

32.22 

3!I33 

a 

131.22 

160.33 

O    26  33 

30.22 

» 

34.11 

41.44 

4 

133.11 

102  44 

0    28. 

32. 

80 

30. 

44. 

S 

135. 

105. 

1    29.22 

33  33 

1 

37  44 

40.11 

0 

13()44 

107.11 

8    30.44 

3")  11 

8 

:  9  33 

4822 

7 

138  33 

109.22 

a  ;yii 

30.44 

a 

41.22 

50.33 

8 

140  22 

171.33 

4 

33  33 

38  22 

4 

13.11 

52.44 

0 

142.11 

173  44 

5 

35. 

40. 

s 

45. 

55. 

80 

144. 

170. 

O 

3(i  22 

41.33 

« 

•JO  44 

57  11 

1 

145.  «J 

178.11 

7 

M.U 

43.11 

7 

4.^  33 

5922 

8 

147.33 

180  22 

8 

39.11 

44.44 

8 

50  22 

6133 

a 

149.22 

182  33 

» 

4(1.33 

40.22 

0 

52.11 

63  44 

4 

151.11 

184.44 

(» 

42. 

4H. 

»0 

54 

06. 

n 

1.53. 

187. 

1 

43.22 

4933 

1 

.^0  44 

OS  11 

o 

15144 

1^911 

3 

44  44 

51.11 

8 

57.33 

70.22 

7 

150.33 

191  22 

a 

40.11 

52.44 

a 

5j(  22 

72.33 

8 

158  22 

193  33 

4 

47.33 

54.22 

4 

61  .'n 

744-1 

0 

100  11 

195.44 

Si 

49 

50. 

ff 

03. 

77. 

00 

162. 

198. 

<l 

50.22 

57.33 

o 

04  44 

79.11 

1 

103.44 

20(1.11 

7 

r.1.44 

59.1 1 

,      7 

G(;.33 

81.22 

8 

105.33 

202  22 

8!  53.11 

00.44 

1      8 

(!8.22 

83.33 

a 

107.22 

2(4.33 

«    54.33 

02.22 

1     0 

70.11 

85.44 

4 

169.11 

200.44 

O'  50. 

04. 

40 

72. 

88. 

a 

171 

209. 

1 

57.22 

05  .33 

1 

73  44 

90  11 

0 

17244 

211.11 

8 

5844 

07.11 

8 

75  33 

92.22 

7 

174.33 

213.22 

a 

00.11 

68.44 

a 

77.22 

94.33 

8 

176  22 

215.33 

4 

61.33 

70  22 

4 

79.11 

96.44 

» 

178.11 

217.44 

9 

63. 

72. 

5 

81. 

99. 

1<»0 

180. 

220. 

O 

64  22 

73.33 

0 

82  44 

101.11 

800 

360. 

440. 

7 

6544 

75.11 

7 

84.33 

103.22 

aoo 

540. 

6(iO. 

8 

67.11 

76.44 

8 

86.22 

1('5.33 

400 

720. 

880. 

» 

68.33 

78.22 

0 

88.11 

107.44 

000 

900. 

1100. 

>4» 

70. 

80. 

SO 

90. 

110. 

0<M» 

1080 

1320. 

10 

140. 

160. 

1 

91.44 

112.11 

700 

1260. 

1540. 

0 

280. 

320. 

8 

93.33 

114.22 

800 

1440. 

1760. 

O 

420. 

480. 

a 

95.22 

116.33 

OOO 

1020. 

1980. 

lO 

560. 

640. 

4 

9711 

118.44 

1IK»0 

1800. 

2200. 

O 

700. 

800. 

S 

99. 

121. 

8000 

3600." 

4400. 

'4 


22  feet  by  3  inches. 


91 


\:i 


11  ins. 

Md.  5oih8 

123.11 
125.22 
127.33 
12!  1.44 
132. 
13-1  11 
13i;.22 
138  33 
140,44 
143. 
145.11 
147.22 
149.^3 
151.44 
154. 
15G11 
158.22 
1G0.33 
1 02  44 
l(t5. 
107.11 
109.22 
171.33 
173  44 
170. 
178.11 
180  22 
182  33 
184.44 
187. 
1^911 
19122 
19:133 
195.44 
198. 
2(10.11 
202  22 
214.33 
200.44 
209. 
211.11 
213.22 
215.;J3 
217.44 
220. 
440. 
0(i0. 
880. 
1100. 
1320, 
540. 
1700. 
1980. 
J2200. 
4400. 


10  ins. 

12  ins 

Pe». 

13  ins 

14  ins. 

Stii  o5iliH 

244 

Pes. 

15  ins 

.Std.  65th.s 

3. 

16  ins. 

Pes. 

17  ins. 

Std.  55tlie 

3.22 

18  ins. 

Pm. 

Std   55th8 

.■^til.  &:>thf 

St'l.  55th.- 

2.33 

s;td.  bbthf 
3.11 

Istd.  fi5tba 

1        2. 

2  22 

1 

1 

1 

3.33 

a     4. 

4.44 

a 

511 

5.33 

2 

6. 

0.22 

a 

6.44 

7.11 

a      6. 

7.11 

» 

7.-14 

8.22 

» 

9. 

9  33 

8 

10.11 

10.44 

4       8. 

9.33 

4 

10  22 

11.11 

4 

12. 

12  44 

4 

I3.:i3 

14  22 

S      10. 

12. 

s 

13. 

14. 

5 

15. 

10. 

R 

17. 

18. 

<l      12. 

14  22 

0 

15.33 

10.44 

0 

18. 

l!!.ll 

« 

20.22 

21.33 

7      14. 

10.44 

7 

1811 

19.33 

7 

21. 

22.22 

7 

23.44 

25.11 

8      It). 

19  11 

8 

20  44 

22.22 

8 

24. 

2.^.:53 

8 

27.11 

28.44 

«      18. 

21.33 

0 

23.22 

25!Il 

» 

27. 

28.44 

0 

30.33 

32.22 

1«     20. 

24. 

10 

20. 

28. 

10 

30. 

32.  •  1 

10 

34. 

36. 

1     22. 

20  22 

1 

28  33 

30.44 

1 

33. 

35.11 

1 

37.22 

39  33 

a     24. 

28.44 

3 

31.11 

33.33 

a 

30. 

38  22 

a 

40.44 

43.11 

.  a    20. 

31.11 

» 

33  44 

30.22 

«    39. 

41.33 

8 

i     44.11 

40.44 

*      28. 

33  33 

4 

30.22 

39.11 

4     42. 

44.44 

4 

47.33 

50.22 

0     30. 

30 

6 

39. 

42. 

R 

45. 

48. 

R 

H. 

.54. 

«     32. 

38.22 

« 

4133 

44.44 

0 

48. 

51.11 

0 

54.22 

57.33 

'i     34. 

40.44 

7 

44.11 

47.33 

i        7 

51. 

54  22 

7 

57.44 

61  11 

8     30. 

43.li: 

8 

40.44 

50.22 

;      8    5J. 

57.33 

8 

M.ll 

04.44 

O     38. 

45.33 

0 

49.L'i: 

5H.ll 

0 

57. 

00  44 

0 

64.33 

08  22 

ao    40. 

4K.     i 

ao 

52. 

50. 

80 

00. 

64. 

ao 

08. 

72. 

1     42. 

50  22 

1 

54.33 

.58.44 

i        1 

03. 

07.11 

1 

71.22 

7533 

a    44. 

52.44 

a 

57.11 

01.:53 

I       * 

0(). 

70  22 

a 

74.44 

79  11 

:t    40. 

55.11 

» 

59.44 

04.22 

« 

09. 

73.33 

8 

78.11 

82.44 

4      48. 

57.;j3' 

4 

02.22 

07.11 

4 

72. 

70.44 

4 

81.33 

80.22 

B      50. 

00.     1 

ti 

05. 

7(» 

R 

75. 

80. 

R 

8.-). 

90. 

«      5J. 

G2.22: 

0 

07.3:! 

72  44 

0 

78. 

83.11 

<( 

8S.22 

93,33 

7      54. 

<!4  44 i 

7 

7<i.ll 

75.:!3 

7 

81. 

8(;.22 

i      7 

9144 

97  11 

8      5';. 

07  1 1 

8 

72.44 

78.22 

8 

84. 

89  33 

!       8 

95.11 

100  44 

«|     58. 

G!).33 

0 

75.22 

81.11 

U 

87. 

92.44 

«» 

98.33 

104.22 

:io    01). 

72.     , 

»0 

78. 

84. 

no 

90. 

9(5. 

80 

102. 

108. 

1      02. 

74.22 

1 

80.33 

8(i  44 

1 

93. 

99  11 

1 

105.22 

1 1 1 .33 

a    04. 

70.14 

a 

83.11 

89 :;;; 

2 

90. 

102  22 

'    a 

I08.44 

11.)  11 

si    00. 

7l».ll 

» 

8.^>.44 

92.22 

8 

99 

105153 

i      8 

112.11 

118.44 

4      08. 

81.33 

4 

8d.2J 

95  1 1 

4 

I02. 

108  44 

4 

115  33 

122  22 

»,     70. 

84.     1 

R 

91. 

98. 

R 

105. 

112. 

!         9 

119. 

120!" 

0      72. 

80.22 

0 

9:5.33 

100.44 

0 

IO8. 

115.11 

0 

122  22 

129  33 

7      74. 

8S44 

7 

90  11 

103.3:5 

7 

111. 

118  22 

7 

125  44 

133.11 

•8      70. 

91  11 

8 

98.44 

100  22 

8 

114. 

121.:33 

1       8 

12911 

130.44 

0      78. 

9:5.3:5 

0 

101.22 

10911 

n 

117. 

124.44 

!     ©i 

1 :52.33 

140.22 

40      80. 

90.    ; 

40 

104. 

112.  ; 

40 

120. 

128. 

40 

130. 

144. 

t       1      82. 

98.22 

1 

100.:53 

11444 

1 

12:3. 

131  11 

1 

139.22 

14733 

;     a     84. 

100  44 

a 

109  11 

117.:53 

a 

120. 

134  22 

a! 

142.44 

151.11 

a      80. 

103.11 

8 

111.44 

12022: 

8 

129. 

137,33 

8| 

140  11 

-  )4.44 

4      88. 

105  33 

4 

114  22 

123.11 

4 

1:32. 

140  44 

4| 

149  33 

158  22 

6      90 

108. 

a 

117. 

120. 

R 

l;-5.5. 

144. 

Ri 

153. 

102. 

6      92. 

110.22 

o 

11933 

128.441 

0 

138. 

14711 

0 

150  22 

105  33 

7,     94 

11244 

7 

122.11 

131 :« 

7 

141. 

150  22: 

7 

1.59  44 

109  11 

8      90. 

115.11 

8 

124.44 

1:^4  22 

8 

144. 

15:5.33 

8 

16:5.11 

172.44 

O,     98. 

ll7.;« 

0 

127.22 

137.11 

1» 

147. 

150.44 

0 

106.33 

176.22 

SO,   100. 

120. 

SO 

130. 

140. 

RO 

150. 

160. 

RO 

170. 

180. 

100   200. 

240, 

100 

200. 

280. 

]0<» 

300. 

320. 

100 

340. 

360. 

aOO   400. 

480. 

aoo 

520. 

560. 

aoo 

000. 

640. 

aoo 

680. 

720. 

800,  000. 

720. 

aoo 

780. 

840. 

81)0 

900. 

960. 

8(M» 

1020. 

1080. 

400    800. 

960. 

400 

1040. 

1120. 

400 

1200. 

1280. 

4m 

1300. 

1440. 

•00 

1000. 

1200. 

5m\ 

1300. 

1400. 

sm 

1500. 

1600. 

iOOOi 

1700. 

1800. 

mi 


m 


,..;)iTj 


'■'^ii  'i 


m 


w 


1 1 


I  ! 


92 


22  feet  by  3  inches 


1 

19  ins. 

Mil.  d5thb 

20  ins. 

Pes. 

t>til.  65th8 

1 

3  44 

4. 

8 

7.33 

8. 

« 

11.22 

12. 

4 

15.11 

16. 

S 

1J». 

20. 

• 

22.44 

24. 

7 

2G.33 

28. 

8 

3i'.22 

32. 

• 

34.11 

36. 

10 

88. 

40. 

1 

41.44 

44. 

8 

45.33 

48. 

» 

49  22 

52. 

4 

53.11 

.'56. 

R 

57. 

60. 

« 

C0.44 

64. 

7 

64.33 

68. 

8 

t;8.22 

72. 

72.11 

76. 

» 


<l 


76 
79-14 
83  33 
87.22 
91  11 
95. 
9S.44 
102..33 


ICO. 
104. 
108. 
112. 
116 
120. 
124. 
128. 
132. 
4  129  111  136. 
140. 
144. 
148. 


106, 

110.11 

114. 

117.44 

a    121. r3 

it    125.22 


80. 

88. 
92. 


5    133. 

«    13('>.44 
7    140.33 


8    144 


99 


1> 


148.11 


4«    152. 
1    155.44 

8  ir.9.3;: 

»    163.22 

4  lri7.11 

5  171. 

«  174.44 

7  178  33 

8  182.22 
»  186  11 

50  190. 
100  380. 
800  760. 
»OOll40. 
4<NI 1 520. 
900  1900. 


152. 

ir)6. 

160. 

164 

168. 

172. 

176. 

180. 

184. 

188. 

192. 

196. 

200. 

400. 

800. 
1200. 
1600. 
2000. 


Po». 


1 
8 
» 
4 
5 
O 


O 
10 


8 


O 


21  ins. 


Sta.  55lb8 


411 
8.22 
12.33 
16.44 
21. 
25.11 
29.22 
33.3;:! 
37.44 
42. 
46.11 
50.22 
54  33 
58.44 
63. 
67.11 
71.22 
75  33 
«  79  44 
«0,     84. 

1:      88  11 

81  92  22 
:ii  96  33 

4^  100.44 

fi  l(i5. 

0  109.11 
7i  113.22 
8:  117.33 
«  121.44 

«0|  126. 

1  130.11 
8  134.22 

138.33 
142.44 
147. 
«1  151.11 
7!  155.22 
8  159  33 
«  163  44 
410;  108. 

1|  172.11 
81  176.22 
».  180.33 
4i  184.44 
«i  189. 
«1  193.11 
7i  197.22 
201.o3 


5 


O 

SO 

100 

800 

:ioo|l260 

400  1680. 
!SOO|2100. 


205  44 
210. 
420. 
840. 


22  ins. 

Pcd. 

23  ins 

24  ins. 

sttl.  Sitli- 

V«*. 

25  ins 

26  ins. 

■^1(1  66thh 

.■*t<i.  S.Sihg 

.Snl,56lli!. 

.Std.55ths 

4  22 

1 

4  33 

4  44 

1 

5. 

5.11 

8.44 

8 

9.11 

9  33 

2 

10. 

10.22 

13.11 

» 

13.44 

14  22 

» 

15. 

15  33 

17.33 

4 

18.22 

19.11 

4 

20. 

20  44 

22. 

n 

23. 

24. 

fi 

25. 

26. 

26.22 

« 

27.33 

28..14 

i\ 

30. 

31.11 

30.44 

7 

3211 

33  33 

7 

35. 

36.22 

35  11 

8 

3644 

38.22 

S 

40. 

41.33 

39  33 

0 

4122 

43.11 

II 

45. 

46.44 

44. 

10 

46. 

48. 

Kl 

60. 

52. 

48.22 

1 

50.33 

52,44 

] 

55. 

57.11 

5244 

8 

55.11 

57.:}3 

S 

60. 

(i2.22 

57.11 

:i 

59.44 

62.22 

:i 

65. 

67.:;3 

61.33 

4 

64.22 

67.11 

4 

70. 

72.44 

66. 

n 

69. 

72. 

n 

75. 

78. 

70  22 

1     <^ 

73.33 

76.44 

<i 

80. 

83.11 

7444 

1      7 

78.11 

8133 

7 

85. 

88  22 

79.11 

i      8 

82.44 

86.22; 

•  s 

90. 

93  33 

83.33 

1      « 

87.22 

91.111 

11 

95. 

98.44 

88. 

80 

92. 

96. 

80 

1(10. 

104. 

92.22 

1 

96.33 

101)44 

i 

I05. 

109.11 

96.44 

•» 

Idl  11 

10533 

1     a 

HO. 

114.22 

1("1.11 

:i 

l»t5  44 

110  2J 

a 

ll.->. 

119.33 

1 05.33 

4 

110  22 

11511 

4 

120. 

121.44 

110 

!          .1 

115. 

120. 

9 

125. 

130. 

114.22 

'      0 

119.33 

124  44 

<( 

l,:o 

135  11 

118  44 

I      7 

124  11 

129  33 

7 

135. 

14(1.22 

12311 

'      8 

128.44 

134.22 

i       8 

1 

140. 

14533 

127  33 

0 

133.22 

139.11 

0 

145. 

15).44 

132. 

:i4» 

138. 

144 

ao 

150 

151; 

136.22 

1 

1  12  33 

148.-14 

1 

155. 

161.11 

14(».44 

8 

1  17  11 

153.33 

•> 

i:;o. 

l()i;.22 

145  11 

» 

1.-»1.I4 

158 -'2 

a 

16.-,. 

171  33 

149.33 

!      4 

l.')i;22 

163  11 

4 

170. 

176.44 

154. 

;    » 

Itil. 

168. 

9 

175. 

182. 

1 58  22 

1    « 

105,33 

172.44 

<> 

180. 

187  11 

162,44 

i      7 

170.il 

177  33 

7 

1S5. 

192,22 

167.11 

8 

1  74  44 

182  22 

8 

ino. 

197.33 

17133 

O 

179  22 

1>^7.11 

1> 

i;i5. 

202.44 

176. 

40 

184. 

192. 

40 

2(10. 

208. 

180  22 

1 

1 88  33 

196  44 

1 

205. 

213.11 

184  44 

8 

19311 

201.33 

3 

210. 

218  22 

18911 

:i 

l!>7.44 

206  22 

a 

215 

223  33 

193  33 

4 

202.22 

211.11 

4 

220. 

228.44 

198. 

5 

2(17. 

216. 

9 

225. 

234. 

202  22 

0 

211. .33 

220.44 

0 

2:0. 

239  1 1 

206.44 

7 

216  11 

225  33 

7 

235. 

244  22 

211.11 

8 

220  44 

230  22 

8 

240. 

249.33 

215.33 

0 

22522 

235.11 

0 

245. 

251,44 

220. 

90 

230. 

240. 

50 

250. 

260. 

440. 

100 

4(i0. 

480. 

100 

500. 

520. 

880. 

800 

920. 

!I60. 

1  800 

1000. 

1040. 

1320. 

»00 

1380. 

1440. 

aoo 

1500. 

15li0. 

1760. 

lOf  1 

1810. 

1920. 

400 

2000. 

2080. 

2200. 

900 

2300. 

2400. 

500 

2500. 

2600. 

23  feet  by  3  inches. 


93 


5  ins 

Std.  6.Hhn 

1.  2 

6  ins. 

ritd.  SJthi- 

Pes. 

Tins. 

Sins. 

POR. 
1 

Sins. 

Sid.  bbthf 

1.48 

11  ins. 

St<l.;..'itlis 

Pe«. 

Sins. 

Std.  • • thP 

11  ins. 

Pen. 

Std.  ;);>tli.« 

Std.  6otli8 

.Md.  oilhs 

1 

1.14 

1 

1.25 

1.37 

2.10 

SO 

105.21 

128.44 

3 

2.  5 

2.28 

3 

2  51 

3.19   i 

a 

3.42 

4  33 

4 

107  14 

131.  5 

» 

:i  7 

3.42 

»     4.21 

5.  1 

a 

5  35 

0  49 

8 

109.  8 

133  22 

41 

4.10 

5.  1 

4     5  47 

0.38 

4 

7.29 

9.11 

0 

111.  1 

135  38 

S 

5.12 

0.15 

a    7.17 

8.20 

n 

9.22 

11.27 

00 

112.50 

138. 

0 

G.I  5 

7.29 

tt     8.43 

10.  2 

0 

11.10 

13.44 

1 

114.43 

140.16 

7 

7.17 

8.43 

7,  10.13 

11.39  ; 

7 

13.  9 

10.  5 

3 

110.37 

14233 

s 

8.20 

10.  2 

8    11.39 

13.21    1 

8 

15.  3 

18.22 

a 

118  30 

144.49 

» 

9.22 

11.10 

•    13.  9 

15.  3 

f» 

10.51 

20.38 

4 

120.24 

147.11 

10 

10  2.5 

12.30 

10    U.35 

10.40 

10 

18.45 

23. 

R 

122.17 

149  27 

I 

1127 

13.44 

1    10.  5 

1822 

1 

20.38 

25.10 

« 

124  11 

151.44 

3 

1230 

15.  3 

3    17.31 

20.  4 

3 

22.32 

27.33 

7 

126    4 

154.  5 

» 

18  32 

10.17 

:i   19.  1 

21.41 

a 

24.25 

29  49 

8 

127  53 

156.22 

4 

14.35 

17.31 

4    20.27 

23.23 

4 

20.19 

32.1 1 

0 

129.40 

158.38 

R 

1.5  37 

ls.45 

5   21.52 

25.  5 

R 

28  12 

34.27 

70 

131.40 

101. 

« 

1G.40 

20.  4 

0   23.23 

20  42 

n 

30.  C 

30  44 

1 

133.33 

103.16 

7 

1742 

21.18 

7:  24.48 

28.24 

7 

31.54 

39.  5 

j> 

135.27 

105.::3 

8 

18.45 

22.32 

8 

20.19 

30.  0 

8 

33  48 

4122 

a 

137.20 

107.49 

» 

19.47 

23  46 

1» 

27.44 

31.43 

0 

35.41 

43.38 

4 

139.14 

170.11 

30 

20.50 

25.  5 

30 

29.15 

33.25 

30 

37.35 

46. 

R 

141.  7 

172  27 

1 

21.52 

20.19 

1 

30.40 

35.  7 

J 

39.28 

48.10 

0 

143.  1 

174.44 

•a 

23. 

27.33 

3 

^2.11 

30.44 

3 

41.22 

50.33 

7 

144.49 

177.  5 

» 

24.  2 

28.47 

:i 

33  30 

38.20 

a 

43  15 

52.49 

8 

140.43 

179.22 

4 

25.  5 

30,  0 

1       4 

35.  7 

40.  8 

4 

45.  9 

55.1 1 

U 

l48.:;o 

181.:j8 

n 

20.  7 

31.20 

5 

30.32 

41.45 

n 

47.  2 

57  27 

80 

150.30 

184. 

« 

27.10 

3234 

0 

38.  3 

43.27 

0 

4851 

59  44 

1 

152.23 

180  16 

7 

2>.12 

33  48 

7 

-9  28 

45.  9 

7 

50.44 

12.  5 

*> 

Mr 

15417 

1 8S  33 

8 

20.15 

35.  7 

8 

40  54 

40.40 

« 

52  38 

04  22 

a 

150.10 

190.49 

!> 

30.17 

30.2  i 

» 

42.24 

4S.28 

0 

.54  31 

00.38. 

4 

158.  4 

193.11 

:io 

31.20 

37.35 

»0 

43.r.0 

50  10 

»0 

i'O  25 

09. 

R 

1 59.52 

195  27 

1 

32.22 

38.49 

1 

45.20 

51.47 

] 

58.18 

Tl  10 

0 

101.40 

197.-14 

3 

33.25 

40    8 

3 

40.40 

53  29 

3 

(0.12 

73.33 

7 

103.39 

200.  5 

:t 

34  27 

41.22 

» 

48.10 

55  11 

a 

02.  5 

75-19 

8 

105.:,3 

202.22 

4 

35.30 

42  30 

4 

49.42 

50.48 

4 

03.  r  4 

78.11 

0 

l(i7.20 

2(  4.:,8 

n 

3(5.32 

43.50 

5 

51.12 

58  30 

R 

05  47 

80.27 

00 

109.2(1 

2('7. 

<i 

:;7.35 

45.  9 

!       «    52.38 

00.12 

« 

07.41 

82  44 

] 

171.13 

209.16 

7 

3S.37 

40.23 

7,  .54.  8 

01.49 

7 

(9.34 

85.  5 

•» 

173.  7 

211  ;:3 

8 

39.40 

47.37 

1       8    5.5.34 

03.31 

8 

71  1:8 

87  22 

a 

175. 

213  49 

1» 

40.42 

48.51 

»    57.  4 

05.13 

» 

73  21 

J-9  38 

4 

170.49 

210  11 

40    41.4.") 

.5H.10 

;    40    58  30 

00  50 

40 

75.15 

92 

."» 

178.42 

218.27 

1    42  47 

51  24 

!         1     00. 

os.:;2 

1 

77.  8 

94.10 

0 

]8o:;o 

220  44 

3 

43.50 

52  38 

3    01.20 

70.14 

3 

79    2 

90.33 

7 

182  29 

223.  5 

» 

4 1.52 

5."..52 

»    02  51 

71.51 

a 

>  (i.50 

98  49 

8 

184  23 

225  22 

4 

Hi. 

55.11 

!       4    04  22 

73  33 

4 

82  44 

101.11 

1> 

180.10 

227  38 

S 

47.  2 

50  25 

5    (5  47 

7.5.15   i 

R 

84  37 

103  27 

lOO 

188  10 

230. 

0 

48.  5 

57,39 

«    07.18 

70  52   1 

« 

.m;.31 

105.44 

300 

370.20 

4(i0. 

7 

49.  7 

58.53 

7    (;8.43 

78.34 

7 

,^8  24 

108.  5 

aoo 

5(14  :;o 

01  0. 

8 

50.10 

00.12 

!       8    70.14 

80.10   1 

8 

!(|.18 

110.22 

400 

752.40 

920. 

f» 

51.12 

01.20 

0    71.39 

81  53   i 

0 

!!2.11 

112.38 

ROO 

9-10  50 

1 1  50. 

no 

52.15 

02.40 

1    SO    73.10 

83.35 

SO 

!i4.  5 

115. 

ooo 

1129    5 

1380. 

100  101.80 

125.25 

100  140.20 

107.15 

1 

!  5  53 

117  10 

700 

1317  15 

1010. 

ao«2on.  5 

250.50 

300  292.40 

334  30   1 

3 

!I7  47 

119  33 

soo  I."' 05  25 

18-10. 

«a>'{i"^-5'> 

370.20 

:i00  439.  5 

501.45 

a 

!Ml.40 

12149 

000 

1(93  35 

2070. 

4«0Ufi.l() 

501  45 

400  585.25 

009.  5 

4 

1  (  1 .34 

124  11 

1000 

188145 

230(> 

500 

522.40 

027.15 

soo 

731.45 

830,20  1 
24 

S 

103.27 

126  27 

3000 

3703  35 

4000. 

I'" 


i 


m 


it  ^ 


'He.,:  I  y 


I 

!  ■■•i  '■.- 


j      .'I 


1.1 


I     I 


94 


23  feet  by  3  inches. 


Pm. 


10  ins.  12  ins. 


Stil.  ."I'tb- 


» 


2.  5 
4.10 
»  6.15 
4  8.20 
B     10.2.5 

«    12  ao 


7 
8 
l> 
10 
1 

s 
:i 

4 

n 
(I 

7 
8 
» 

1 
2 
» 
4 

6 
(» 

7 
8 

» 

ao 
1 

» 

4 

R 

n 

7, 
8 
f» 
40,     83  3: 


« 


8 

0 

50 

loo 

SOO 

atio 

44MI 
SOO 


KUO 
18  45 
20.50 
23. 
25.  5 
27.10 
21)  15 
31.20 
.^3.25 
35.30 
37.35 
39.40 
41.45 
43  50 
40 

48.  5 
50.10 
52.15 
54.20 
5(i.25 
58  30 
(iO  35 
02  40 
04.45 
0ii.50 
09. 
71.  5 
73  10 
75  15 
77  20 
79.25 
81.30 
') 
85.40 


8     87  45 
a,     89.50 

4|     92. 

94.  5 

90  10 

98.15 

100.20 

102  25 

104.30 

209    5 

418.10 

627.15 

836  20 

1045.25 


~2.28 
5.  1 
7.29 
10.  2 
12.30 
15.  3 
17.31 
20.  4 
22.32 
25.  5 
27.33 
30.  0 
32.34 
35.  7 
37.35 
40.  8 
42.36 
45.  9 
47.37 

50  10 
52.38 

55.11 
57  39 
00.12 
02-40 
65.13 
67  41 
70  14 
72  42 
75.15 
77  43 
80.1  <1 
82.44 
85  17 
87  4.-) 
90  18 
92.46 
95. 


100.; 

10:: 

105 

107. 

110  22 

112 

1152: 

117 

120 

122.52 

125.2f 

250 

501 


<o 


Pi-> . 


looa; 

1254. 


Pes. 


S 


n 

7 

8 

O 

10 

1 

:t 

4 

S 

o 

7 

8 

O 

SO 

1 

2 

a 

4 
5 

«j 
7 

8' 
»j 

ao 
a  I 

41 

«: 

71 


13  ins.  114  ins. 


.Sid.  56tli8'>Std.  iSthe 


.19 

8 

47 

0 

.20 

40 

48 

1 

21 

8 

49 

a 

22 

4 

50 

5 

23 

0 

51  j 

7 

24 

8 

.52' 

0 

251 

SO 

50 

100 

45 

iiOO 

40 

aoo 

35 

400 

30 

SOO 

2.39 
5.24 

8.  8 

10.48 

13.32 

16.17 

19.  1 

21.41 

24  25 

27.10 

29.49 

3234 

35.18 

38.  3 

40.42 

43.27 

46.11 

48.51 

51.35 

54  20 

57.  4 

59.44 

02,28 

05.13 

07.52 

70  37 

7321 

70.  0 

78  45 

81.30 

8414 

80.54 

89.38 

92.23 

95.  7 

97.47 

100.31 

103.10 

100. 

108.40 

111.24 

114.  9 

116.48 

1 1 9.33 

122.17 

125.  2 

127.41 

130.26 

133  10 

135.50 

27145 

543.35 

815.25 

10>7.15 

1359.  5 


2.51 
5.47 

8.43 
1 1 .39 
14.35 
17.31 
2(».27 
23.23 
20.19 
29.15 
32.11 
35.  7 
38  3 
4054 
43  50 
46  46 
4942 
52.38 
55  34 
58.30 
01  26 
04.22 
07.18 
70.14 
73  10 
70.  0 
79  2 
81.53 
84  49 
87,45 
90.41 
93  37 

9o;:3 

99  29 
102  25 
10521 
l(i8.]7 
111.13 
114.  9 
117.  5 
120.  1 
122.52 
125.48 
128.44 
131.40 
134  36 
137.32 
140.28 
143.24 


Pw. 


O 

7 

8 

O 

10 

] 
a 

4 

s 

0 

7 
8 
O 

xo 
J 

a 

4 

5 
<( 

7 
H 
0 

ao 
1 
s 
:t 

4 

o 

7 


15  ins 

.<:td.  5&thii 


3    7 

6,15 

9  22 

12  30 

15.37 

18  45 

21 .52 

25.  5 

2«12 

31.20 

34.27 

37  35 

40.42 

43.50 

47.  2 

50.10 

53.17 

50.25 

59.32 

(i2  4(i 

05.47 

69. 

72.  7 

75  15 

78.22 

81.30 

84,37 

87  45 

90.52 

94.  5 

97  1 2 

1(10,20 

103.27 

10(;.35 

109.42 

112.50 

110.  2i 


16  ins 


8^  119.10 
»[  122.17 
40  125,2.-) 
128,32 
131,40 
134  47 
138. 
141.  7 
14415 
147.22 
15O.30 
153.37 
150.45 
313  35 
6:i7.15 
940.50 
1254  3(» 


0 


146.2011    so 

292,40;  100 

585.251  SCO 

878.10!  aoo 
117050|400 
1463.351  soOild^S-^^ 


fm. 


n  ins 

.Std.ft.iili,- 

l!~^.30 

a;    7.  6 
a    io.3(i 

4  14.12 

5  17.4: 
e      2118 


.Stil     '>     tllH 

~3yi9 

6.38 
10.  2 
13.21 
16.40  i 
20.  4; 
23.23 
20.42 
30.  0 
33.25 
3(i.44 
40,  8 
43  27 
4040 
50.10 
53.29 
50  48 
00.12 
03.31 
00.50 
70.14 
73  33 
70  r.2 
8''.  10 

83.;' ^ 

80.54 

90  18| 

"93  371 

97,  li 
100.20; 
10339: 
107.  3 
11022' 
113.41 
117.  5 
120.24 
123.43: 
127.  7! 
130.20! 
l;j3  45l|    40    142.10 


v! 

8 

O 

10 

1 

9 

a 
4 

B'l 

«l 

7\ 
8 
O 
SO 

1 

s! 
a 

4! 
5 

«l 
7i 

8 
U 

a<»  I 

1 
•> 

a 
4 

O  rJ7.53 

7  131.28 

8  135.  4 
»  1.8.34 


24  48 

28.24 

31  54 

3530 

39.  5 

42.30 

40.11 

49  42 

53.17 

50.48 

00.23 

03.54 

07  29 

71.  5 

74  35 

78,11 

81.41 

85.17 

88.47 

92  23 

95  53 

!!9.2!> 

103.  4 

100.35 

110  1(» 

113.41 

117.10 

120  47 

124.22 


18  ins. 

«td.  65ths 


137.    9 

140 

143 

147. 

150. 

153 

157 

160 

103 

107, 

334 

009. 
1003. 
1338. 
1072.' 


1    145.40 


28 : 

;     2 

149  10 

47 

a    152  40 

11 

4 

150.22 

30 

S 

159.52 

49' 

« 

103.28 

13' 

7 

107.  3 

32 

8 

170.34 

51^ 

» 

174.  9 

15 

SO 

177.40 

30 

100 

355.25 

5 

300 

710.50 

35 

ao<» 

1006.20 

10 

400 

1421.45 

40 

SOO 

1777.15, 

3.42 
7.29 
11.16 
15.  3 
18.45 
22  32 
20.19 
30.  0 
33.48 
37  35 
41.22 
45.  9 
4851 


50  25 
60.12 
63.54 
67.41 
71.28 
75.15 
79.  2 
82  44 
SO  31 
90.18 
94  5 
97.47 

ioi.:;4 
10.5.21 

109.  8 
112..-)0 
110  37 
120.24 
124.11 
127  53 
131.40 
13527 
139  14 
143.  1 
146.43 
150  30 
154.17 
158.  4 
101  40 
2  105.33 
109.20 
173.  7 
170.49 
180.36 
184.23 
188.10 
376  20 
752  40 
.20  1229.  5 
1505.25 
1881.46 


. 

as  18  ins. 

illi-  Stii.  65ihs 

.30         3.42 

.  0        7.29 

.30      11.16 

.12      15.  3 

.42      18.45 

18      22  32 

48      20.19 

.24      30.  0 

54      33.48 

30      3735 

1.  5      41.22 

.30      45.  9 

.11      48  51 

» 42      52  38 

!.17      50  25 

i.48      60.12 

>.23      03.54 

i.54      07.41 

'29      71.28 

L.  5      75.15 

t35      70.  2 

111       82  44 

1.41      80  31 

).17      OO.IS 

147      04    5 

i  23      07.47 

i53    101.34 

l.2!i    105.21 

.  4    l(iO.  8 

1.35    112..^»0 

10    110.37 

.41     120.24 

.10    124.11 

47    127  53 

.22    131.40 

.53    13527 

.28    139  14 

4    143.  1 

,34    14().43 

.10    150  30 

.40    154.17 

10    1.58.  4 

40    101  40 

22     1 05.33 

52    100.20 

28    17.3.  7 

3    176.49 

34    180.36 

9    184.23 

40    188.10 

25    370  20 

50    752  40 

20  1229.  5 

45  1505.25 

15;i881.45 

23  feet  by  3  inches. 


95 


19  ins. 

20  ins 

21  ins 

22  ins. 

23  ins. 

24  ins. 

25  ins. 

2G  ins. 

Pm. 

Sill.  .'(.'■•Ih^ 

."^lil.  66th 

4.10 

Pes. 

Std  b&th> 

"4.21 

Sul.  66tli.- 
4  3.3 

Pm. 

sta.  f.JtiiK 
4  44 

.^l.i..-5tli> 

5.  1 

Poi. 

i      1 

."^td.S.HIi." 

5.12 

St.l.  66th« 

1 

3  53 

1 

1 

5.24 

«        7  52 

8.20 

S 

8.43 

9.11 

S 

9.34 

10.  2 

SI 

10.25 

10,48 

«      1150 

12.30 

» 

13.  9 

13  44 

» 

14  23 

15.  3 

» 

15.37 

1617 

4      1 5.4!> 

10.40 

4 

17.31 

18.22 

4 

19.13 

20.  4 

4 

20  50 

21.41 

8      10  47 

20.50 

S 

21.52 

2.3. 

6 

24.  2 

25.  5 

1      ^ 

26.  7 

27.10 

«     23.40 

25.  5 

0 

20.19 

27.33 

<l 

28  47 

30.  0 

1      0 

31.20 

32.34 

7      27.44 

29.15 

7 

30.40 

32.11 

7 

33.30 

35.  7 

i      7 

30.32 

38.  3 

8      31.43 

33.25 

8 

35.  7 

30  44 

N 

38.20 

40.  8 

S 

41.45 

43.27 

«      3.5.41 

37.35 

0 

39  28 

41.22 

0 

43.15 

45.  9 

1> 

47.  2 

48.51 

1«      39  40 

41.45 

10 

43.50 

46. 

10 

48.  5 

50.10 

10 

52.15 

54  20 

J      43  38 

46. 

1 

48.10 

50  33 

1 

52.40 

55.11 

1 

57.27 

59  44 

8     4737 

50.10 

3 

52.38 

55  11 

s 

57  39 

60  12 

s 

02.40 

05.13 

»     5135 

54.20 

:i 

57.  4 

59.44 

» 

02.28 

05  13 

:i 

07  52 

70.37 

*      55.34 

58.30 

4 

0120 

04.22 

4 

67,18 

70  14 

4 

73  10 

70.  6 

0     59.32 

02.40 

5 

05.47 

09. 

n 

72.  7 

75.15 

5 

78.22 

81.30 

«     03.31 

60.50 

0 

70.14 

73  33 

« 

70.52 

80.10 

0 

83.35 

80  54 

'      07.29 

71.  5 

7 

74.35 

78  11 

7 

81.41 

85.17 

7 

88.47 

92.23 

8     71.28 

75.15 

8 

70.  2 

82  44 

8 

80  31 

J  0.18 

8 

94.  5 

9747 

®     7.5.20 

79.25 

0 

83  23 

87.22 

0 

91  2(1 

95.19 

1       « 

99.17 

103.10 

80      79  25 

83.35 

iso 

87.45 

92. 

SO 

90.10 

100  20 

»0 

104.30 

108.40 

1     83.23 

87.45 

J 

02.11 

00,33 

1 

100  54 

10521 

1       1 

109.42 

114    9 

8      87.22 

92. 

s 

oo.;;3 

101.11 

a 

105,44 

110  22 

1      8 

115. 

110.33 

»,     91.20 

90.10 

» 

100  54 

10544 

» 

111' 33 

115  23 

» 

120.12 

125.  2 

^     05.10 

100.20 

4 

105.21 

110  22 

4 

115  23 

120  24 

4 

125  25 

130.20 

S      99.17 

101.30 

ff 

100.42 

11.5. 

a 

120.12 

1 25  25 

5 

i3(t.:-,7 

135.50 

«    103.10 

108.40 

0 

114.  0 

110  33 

0 

125.  2 

1.30  20 

0 

135.50 

141.10 

''    107.14 

1 1 2.50 

7 

118  30 

12411i 

7 

120.40 

135.27 

1      '' 

141.  7 

140.43 

S    111.13 

117.  5 

8 

122.52 

128.44 

8 

134  30 

140  28 

8 

140  20 

152.12 

»    115  11 

121.15 

1» 

127  18 

i;'3  22 

0 

130.25 

14520 

0 

151.32 

157  30 

»»    110  10 

125.25 

ao 

i:;i.40 

138. 

»0 

144.15 

150.30 

ao 

150.45 

103.  5 

1'  123.  8 

120.35 

.    1 

136.  0 

142  33 

1 

140.  4 

155.31 

1 

102.  2 

l!.8.29 

8'  127.  7 

1 33.4  5 

s 

140.28 

147.11 

•2 

153.40 

100  32 

^ 

107.15 

173..')3 

»    131.  5 

138. 

» 

144.40 

151  44 

» 

158  38 

105.33 

a 

172.27 

170.22 

4    135.  4 

142.10 

4 

140  10 

15(;.22 

4 

10328 

I7(f34 

!      4 

17740 

18440 

»    130.  2 

140.20 

5 

153.37 

101.     [ 

5 

1(;8  17 

]  75.35 

'      5 

1 82  52 

100.15 

«    H3.  1 

150  30 

0 

158,  4 

105.33 

a 

173    7 

180  30 

0 

188,10 

105  39 

7    140.54 

154.40 

7 

1 02.25 

170.11, 

7 

177  51 

185  37 

1      7 

103.22 

201    8 

8    1.50.53 

158.50 

8 

100.47 

174.14 

8 

182.41 

100.38 

'      8 

108  35 

200.32 

»    1.54  51 

103.  5 

0 

171.13 

170  22, 

0 

187  30 

105.30 

0 

203  47 

212,  1 

4«    158.50 

107.15 

40 

175  35 

184.   ; 

40 

l!t2  20 

200.40 

40 

200.  5 

217.25 

1    102  48 

171.25 

1 

180.    ] 

188.::3' 

1 

107.  9 

205.41 

1| 

214.17 

222  49 

8    100.47 

17.5.35 

S 

1 84  23 

103,11 

u 

201.54 

210  42 

** ' 

210.30 

228,18 

a    170.45 

170.45 

» 

188  44 

107  44 

» 

LOO  43 

215  43 

a 

224.42 

23:'..42 

4    174.44 

184. 

4    10311 

202  22 

4 

21133 

2:0.44 

41 

230. 

230.11 

«    178.42 

188.10 

S 

107.32 

2''7.~"i 

5 

210.22 

225  45 

«l 

235.12 

244  35 

«    182.41 

102  20 

0 

201.54 

211.33! 

0 

221.12 

230.40 

0' 

240.25 

250.  4 

''    186.30 

100.30 

7 

200.20 

216  11 

7 

220.  1 

235.47 

7 

245.37 

255.28 

8    190  38 

200.40 

s!  210.42 

220  44 

8 

230.40 

240.48 

8 

250  50 

260.52 

»    104  30 

204.50 

»!  215.  8 

225  22 

a 

235.35 

245  49 

0 

256.  7 

260  21 

«0,  108  35 

209.  5 

50    219.30 

230."" 

no 

240.25 

250.50 

50 

261.20 

271  45 

100   307.15 

418.10 

lOo'  439.  5 

460. 

100 

480.50 

501.45 

1<N> 

522  40 

543.35 

800'  704  30 

836  20 

1300    878.10 

920. 

aoo 

901.45 

1003  35 

tsmi 

104.5.25 

1087.15 

a«0  1191.45 

1 

12.54  30 

:i«0  1317.15 

1380. 

aoo 

1442.40 

1505  25 

aoo 

1568.10 

1630  50 

400  1589.  5 

1672  40 

400  1756.20 

1840. 

400 

1023.35 

2007.15 

400 

20011.50 

2174.30 

soo 

11986.20 

2090.50 

800 

2195.25 

2300. 

1500, 

2404.30 

2509.  5 

!5(»0 

2013.35 

2718.10 

n 


V- 


I 


m 


1 


i,,.7ii,, 


Mif! 


^ 


90 


■i      ^ 


24  feet  by  3  inches. 


I  Kli! 


5  ins. 
l7  5 

Gins. 
~L17 

i 

1  ins. 

.Sl(l.&6thii 

8  ins.l 

Pas 

1 

9  ins. 

.St(i.  .''.')th» 

11  ins 

.Std.  6Mlu 

Von. 

8  ins. 

Sl.l.  .'jJthH 

11  ins. 

Pm. 

."^itl.Wiii!.; 
1.41 

.*;i(l  ^..lhll 

1 

1.29 

1  53 

2.22 

ro 

109.53 

134  22 

8 

2.10 

2  34 

3 

3.  3 

327! 

a 

3.51 

4.44 

7 

111.51 

136  44 

» 

3.15 

351 

a 

4.32 

5  13' 

n 

5  49 

7.11 

8 

113.49 

13911 

4 

4.20 

5  13 

4 

6.  6 

6.54 

4 

7  47 

9.33 

0 

115.47 

It  1.33 

(1 

5.25 

0.30 

fi 

7.35 

8.-10 

n 

9.45 

12. 

4M> 

117  45 

144. 

« 

6.30 

7.47 

41 

9    I; 

10.26' 

41 

11  43 

14.22 

1 

119.43 

146.22 

7 

7.35 

9.  9 

7 

10..;  8 

12.12! 

7 

13.41 

16.44 

3 

121.41 

148.44 

8 

8.40 

10.26 

» 

12.12 

13.53 1 

K 

1 5  39 

19.11 

:i 

123.39 

151.11 

0 

9.45 

11.43 

11 

13,41 

15  39| 

0 

17  37 

21.33 

4 

125  37 

153.33 

10 

10.50 

13.  5 

141 

15.15 

17.25i 

10 

19.35 

24. 

s 

127  35 

1.56. 

1 

12. 

14  22 

1 

16.44 

19.11 

1 

21.33 

26.22 

41 

129  33 

158.22 

a 

13.  5 

15.39 

a 

18.18 

20..52 

3 

23.:'>l 

'28.44 

7 

131.31 

160.44 

a 

14.10 

17.  1 

:i 

19.47 

22,38! 

:i 

2.5.29 

31.11 

8 

133  29 

16311 

4 

15.15 

18.18 

4 

21  21 

24.24 ' 

4 

27.27 

33.33 

U 

135  27 

165.33 

S 

16.20 

19  35 

B 

22.50 

26  10: 

s 

29.25 

.36. 

70 

137  25 

i(;8. 

6 

17.25 

20  52 

41 

24.2 1 

27.51 

0 

31.23 

38.22 

1 

139.23 

170.22 

7 

18.30 

22.14 

7 

25.53 

29.37 

7 

33.21 

40.44 

•* 

141  21 

172.44 

8 

19.35 

2.3.31 

»^ 

27.27 

31.23' 

8 

35.19 

43  11 

» 

143  19 

175.11 

0 

20.40 

24.48 

0 

29.  1 

33    9' 

0 

37.17 

45  33 

4 

14.5.17 

177.33 

30 

21.45 

26.10 

841 

30.30 

34  50  i 

30 

39.15 

48. 

ff 

14715 

180. 

1 

22.50 

27.27 

J 

32.  4 

36  36 

1 

41.13 

50.22 

n 

149.13 

182.22 

2 

24. 

28  44 

3 

33.33 

38.22  1 

3 

43.11 

52.44 

7 

1.51.11 

184.44 

:t 

25.  5 

30.  6 

» 

35.  7 

40.  S' 

:i 

45.  9 

55.11 

8 

153.  9 

187.11 

4 

2(5.10 

31.23 

4 

30.36 

4149i 

4 

47.  7 

57.33 

0 

155.  7 

189.33 

S 

2715 

32.40 

^ 

38.10 

43.35 

n 

49.  5 

60. 

80 

1.57.  5 

192. 

0 

28  20 

34.  2 

4( 

39.39 

45.21' 

4( 

51.  3 

62.22 

1 

159.  3 

194.22 

7 

20.25 

o").]'.! 

7 

41  13 

47.  7i 

7 

53    1 

()444 

3 

161.    1 

196.44 

8 

3030 

3(;,:'.(; 

H 

42  42 

48.48' 

8 

54.54 

07.11 

:i 

11-2  54 

199  11 

0 

31.35 

37.53 

0 

44.1(1 

50.:!4 

0 

5(;.52 

(i9  33 

4 

164.52 

201.:J3 

;io 

32.40 

39.15 

nn 

45  45 

52.201 

»4> 

58.50 

72. 

n 

i(;(;..";(i 

204. 

1 

33.45 

40  32 

1 

47  19 

54.  6 

1 

(id  48 

74  22 

0 

1(18  48 

2<i6.22 

8 

34.50 

41.49 

1        3 

48  48 

55.47 

3 

62.46 

76  44 

7 

170  46 

20s  44 

» 

30. 

43  1 1 

:i 

50.22 

57  33 

» 

(.4  44 

79  11 

8 

17244 

211.11 

4 

37.  5 

44.28 

4 

51  51 

59.1!) 

4 

6(;.42 

81 ,33 

t> 

17442 

213.33 

S 

38.10 

4.5.45 

i       « 

53  25 

61.  5 

n 

68.40 

84. 

00 

176.40 

216 

0 

39.15 

47.  7 

41 

54.54 

62  46 

n 

70.38 

86  22 

1 

178  38 

218.22 

7 

40.20 

48.24 

7 

56.28 

64  32  i 

7 

72  36 

88.44 

•> 

18(1.36 

220.44 

8 

41.25 

49.41 

8 

58.  2 

66.1 8 1 

8 

74.34 

91.11 

» 

182.34 

223.1 1 

» 

42.30 

51.  3 

0 

59.31 

08.  4i 

0 

76.32 

93.;J3 

4 

181.32 

225.33 

40 

43.35 

52.20 

44> 

61.  5 

69.45 

40 

7S.30 

96. 

5 

186.30 

228. 

1 

44.40 

5137 

1        1 

62  34 

71.31 

] 

80,28 

98.22 

4» 

188  28 

230  22 

3 

45  45 

54  54 

1     s 

64.  8 

73  17 

3 

82,20 

!  00.44 

7 

190.26 

232  44 

21 

4650 

56.1(1 

» 

65.37 

75.  3 

» 

84.24 

103.11 

8 

192  24 

2:!5  11 

4 

4^^. 

57.33 

4 

67.11 

76.44 

4 

86.22 

105.33 

0 

194.22 

237.33 

S 

49.  5 

58.50 

5 

68.40 

78.30 

S 

88.20 

108. 

100 

196  20 

240. 

<i 

50.10 

60.12 

41 

1 

70.14 

80.16 

« 

90.18 

110.22 

300 

392.40 

480. 

7 

5115 

61.29 

1       7 

71.43 

82.  2 

7 

92.16 

112.44 

:too 

589.  5 

720. 

8 

52.20 

62.46 

8 

7317 

83.43 

8 

94.14 

11511 

100 

785  25 

960. 

0 

53.25 

64. '8 

0 

74.46 

85.29 

1» 

96.12 

117  33 

5<M> 

981.45 

1200. 

50 

54.30 

65  25 

SO 

76.20 

87.15 

SO 

98.10 

120. 

<t04> 

1178.10 

1440. 

100 

109.  5 

130.50 

1041 

15240 

174.30 

1 

loo.  8 

122.22 

70<» 

1374.30 

1 680. 

300 

218.10 

261.45 

34M) 

305.25 

349.  5 

3 

I02,  6 

124  44 

tmm 

1570..50 

1920. 

»0(l 

.327.15 

392.40 

»»0 

45810 

523.35 

a 

104.  4 

127.11 

»oo 

1767  15 

2160. 

4O0 

436.20 

523.35 

400 

610.50 

698.10 

4 

106.  2 

129  33 

1<»00 

1963.35 

2400. 

SOO 

545.25 

654.30 

1  SOO 

763.35 

872.40 

s 

108. 

132. 

l300(» 

3927.15 

4800. 

18. 11  ins. 


■137^2 
I  130  44 
I  139  11 
I  141.33 
I  144. 
1415.22 
U8.44 
151.11 
153.33 
156. 
158.22 
100.44 
103  11 
105.33 
108. 
170.22 
172.44 
175.11 
177.33 
180. 
182.22 
184.44 
187.11 
189.33 
192. 
194.22 
190.44 
19911 
201.33 
204. 
2(10. '22 
20S  44 
211.11 
213.33 
210 
218.22 
22(1.44 
2J3.1 1 
225.33 
228. 
230  22 
232  44 
2:!5  11 
237.33 
240. 
4H0. 
720. 
900. 

1 200. 

1440. 

1080. 

1920. 

2100. 

2400. 

4800. 


24  feet  by  3  iiuhcs. 


97 


1 
8 
8 
4 
5 
6 

s 

10 

1 
8 
8 
ft 
5 
tt 
7 
8 
O 
80 
1 
8 

a 

4 

n 
o 

7 

8 
1» 

:io 
1 
a 
» 

4 

o 

7 

8 

0 

40 

1 

8' 

8 

4 

5 

» 

7 

8 

1> 

50 

100 

800 

»00 

4<N» 

500 


10  ins. 

12  ins. 

8t(l  55tti^ 

2.3 1 

2.10 

42(» 

5.13 

G.30 

747 

8.40 

10.20 

10.50 

13.  5 

13.  5 

1.'».39 

15.15 

18.18 

17  25 

20.52 

19  35 

23.31 

21.45 

20.10 

24 

28.44 

2(;.10 

31.23 

28  20 

34.  2 

30.30 

30  3d 

32.40 

39.15 

34.50 

41.49 

37.  5 

44.28 

39.15 

47.  7 

41.25 

49.41 

43.35 

52.20 

45.45 

54.54 

48. 

57.33 

50.10 

00.12 

52.20 

02.40 

54  3(1 

05.25 

50  40 

OS.  4 

5S  50 

70.38 

01.  5 

73.17 

03.15 

7.5.51 

05  25 

78.30 

0735 

81.  !) 

09.45 

S3. 43 

72. 

80.22 

74  10 

89.   1 

70,20 

91.35 

78  30 

94.14 

80  40 

90  48 

82..50 

99  27 

85    5 

102.  0 

87  15 

104.40 

89.25 

107  1!» 

91.35 

109..53 

93.45 

112  32 

90. 

115.11 

98.10 

117.45 

100.20 

120  24 

102  30 

123.  3 

104.40 

125.37 

10(;..50 

128.10 

109.  5 

130  50 

2  8.10 

261.45 

436  20 

523  35 

654.30 

785  25 

872.40 

1047.15 

1090.50 

1309.  5 

13  ins. 

14  ins 

Pm. 

.<til.  65lhii 

2.40 

bill    uiiUf 

1 

3.  3 

8 

5  37 

0    0 

8 

8.28 

9.  9 

4 

11.19 

12.12 

S 

14.10 

15.15 

• 

17.  1 

18  18 

7 

19.47 

21  21 

8 

22.3S 

24.24 

• 

25  29 

27.27 

10 

28  20 

3(».3(t 

I 

31.11 

33,33 

8 

34.  2 

30.30 

» 

30.48 

39.39 

4 

39.39 

42.421 

S 

42.30 

45  45 

« 

45.21 

4W48 

7 

48.12 

5151 

8 

51.  3 

54.54 

» 

53.49 

58.  2 

80 

50.40 

61.  5 

J 

59.31 

04.  8 

8 

02.22 

67.11 

» 

65.13 

70.14: 

4 

08.  4 

73.171 

5 

70.5(: 

70. 2(11 

0 

73.41 

79.23 ' 

7 

70.32 

82.2(i^ 

8 

79.23 

85  29 

0 

8214 

88.32  i 

80 

85    5 

91.35 

1 

87.51 

94. 3S 

8 

90.42 

97.41  i 

8 

93.33 

100.441 

4 

9(;.-J4 

103  47! 

n 

99  15 

10(i.50 

0 

102.  (; 

109..53 

7 

104.52 

113.  1 

8 

107.43 

110.  4i 

0 

110.34 

119.  7' 

40 

113  25 

122.10 

1 

110  10 

12i)13 

8 

119.  7 

128.10' 

8 

121.53 

131.19: 

4 

124.44 

134.22 

5 

127.35 

137.25 

0 

130.20 

140.28 

7 

13.3.17 

143.31  1 

8 

130.  8 

140.34 : 

0 

138  54 

149  37, 

(Ml 

141.45 

152.40 

100 

283  35 

305.25 

800 

567.15 

010.50 

800 

850.50 

916.20 

400 

1134.30 

1221.45, 

500 

1418.10 

1527.15  1 

Pm. 


1 
8 
8 
4 

5 
0 

7 
8 
O 
10 
1 
8 
» 
4 

n 
o 

7 
8 
O 
80 
1 

•S 

» 
4 

»r- 

o 

p^ 

8 
0 

:m 
1 

» 

4 
5 

O 

7 

8 

O 

40 

1 

8 

8 

4 

5 

O 

7 

8 

0 

50 

100 

800 

80» 

400 

5o<; 


15  ins 

16  ins. 

MJ   .'.6ih 

.■•tU.  66tli>, 

3  15 

3.27 

0  30 

0.54 

945 

10  2»i 

13.  5 

13.53 

10.20 

1 7.25 

19.35 

2().52| 

22.50 

24.24 

20.10 

27  51  { 

29.25 

31.231 

324(1 

34  50 

36. 

38.22 

39.15 

41  49 

42  30 

4521 

45  45 

48.48 

49.  5 

52.20 

52.20 

55.47  i 

55.35 

59.19! 

58.50 

02.40 1 

02.10 

66:18 

05.25 

09.45 

08.40 

73  17 

72. 

70.44 

75.15 

J-O.lOi 

78  30 

83.43 

81.45 

87  15 

e;").  5 

90  42 

88  20 

94  14 

91.35 

97  41 

94.50 

101  13 

98  10 

104  40  ! 

101.25 

108  12 

104  40 

111  39 

108. 

115  11 

111.15 

118.38 

114.30 

122  1(» 

117.45 

125  37 

121.  5 

129..  9 

124.20 

132.30 

127.35 

130    8 

130  50 

139.35 

134.10 

143    7 

137.25 

146.34 

140.40 

150.  6 

144. 

1.^3.33 

147.15 

157.  5 

150.30 

160.32 

153.45 

104.  4 

157.  5 

167.31 

100  20 

171.  3 

1(3.35 

174  30 

327.15 

349.  5 

054.30 

698.10 

981.45 

1047.15 

1309.  5 

1396.20 

1636.20 

1745.25 

Pm 


1 

8 

a 

4 

n 
o 

« 

8 

0 

10 

] 

8 

a 

4 

5 
O 

7 
8 
0 
80 
1 
8 

a 

4 

n 

o 

7 

8 
O 
80 
I 
8 

a 

4 

5 
O 
7 
8 
» 
40 
1 
8 

a 

4 

5 

O 

7 

8 

O 

5<» 

100 

800 

800 

44M> 

500 


17  ins- 18  ins. 

I 


3  39 
7.23 
11.  7 
14  46 
18.30 
22.14 
25.53 
29.37 
33.21 
37.  5 
40  44 
44.28 
48.12 
51.51 
55.35 
59.19 
63.  3 
66.42 
70.26 
74.10 
77.49 
81.33 
85  17 
89.  1 
92  40 
90  24 
100    S 
103  47 
10731 
111.15 
114  54 
118.:!8 
122  22 
126."6 
129.45 
133.29 
137.13 
140.52 
144.36 
148  20 
1.52.  4 
155  43 
l.i9.27 
103.11 
100.50 
170  34 
174.18 
178.  2 
181.41 
185.25 
370.50 
741.45 
1112.40 
148335 
1854.30 


351 

7.47 

11  43 

15  39 

19  35 
23  31 
27.27 
31.23 
35.19 
39.15 
4311 
47.  7 
51  3 
54  54 
58.50 
62  4d 
06  42 
7(»  38 
74.34 
78.30 
82.26 
^0.22 
90.18 
94.14 
98  10 
102  6 

100.  2 
109.53 
113.49 
117.45 
121.41 
125  37 
129.33 
133.29 
137. -5 
141.21 
145.17 
149.13 
1.53.  9 
157.  5 

101.  1 
164  52 
108  48 
172  44 
176.40 
180.36 
184  32 
188.2  ■( 
192.24 
196  20 
392  40 
785.25 

1178.10 
1570  50 
1963  35 


?  .'J 
» 


I. 


'.M,; 


iv 


V,,'i,t 


aai 


I 


08 


24  feet  by  3  inches. 


19  ins.  20  ins 


n 


Pm.     Std  blilbi 


I 


td   6Mbi> 


4.  8 

■       8.1  U 

a    i'i.24 

4    i().:i2 

0  20  40 
«      21.48 

7  29.  1 

8  33.  9 
tt     37  17 

J«  41 25 

1  45.33 
»  40.41 
»  53. »9 
*  58.  2 
O  62.10 
«  60.18 
^'  70.20 

74.34 

78.42 

82  50 

87   3 

91.11 

9;-).  19 

0!)  27 

103.;^.5 

107-13 

111.51 

lie  4 

120.12 
124.20 
128.2S 
132.36 
136  44 
I40.r)2 
145  5 
149.13 
1.-3.21 
157.29 
161.37 
lt5.45 
l(i9.53 
174.  6 
17814 
182.22 
186.30 
190  38 
194  46 
198  54 
203.  7 
207.15 
414.30 
829.  5 
a<M)  1243.35 
400;  1 658.10 
•00,2072.40 


8 
9 
20 
1 
» 
» 
4 
R 
O 
7 
H 
» 

ao 

1 

» 
4 
s 
o 

7 

8 

O 

40 

1 

8 

a 
4 

s 
« 

7, 

8 

» 
80 

100 

200 


Pm. 


21  ins.  22  ins.l 

.'^tli  &&lll^•!!<l<l.  :j5tli>'     Pen. 


4.20 
8.40 
13.  5 
17  2;-) 
21.45 
26.10 
30.30 
34.50 
39.15 
43  35 
48. 
52  20 
66.40 
61.  5 
65.25 
69.45 
74  10 
78.30 
82  50 
87.15 
91.35 
96. 

100.20 

104.40 
109.  5 
113.25 

117  45 

122.10 

126  30 

130.5 

135.15 

139  35 

144. 

148.20 

152.40 

157.  5 

161.25 

165.45 

170.10 

174.30 

178.50 

183  15 

187  35 

192. 

196  20 

200  40 

205.  5 

209  25 

213  45 

218.10 

436.20 

872.40 

1309    5  ! 

1745.25  ; 

2181.45,1 


1  4  32 

2  9.  !l 
a  13.41 
4  IH.lh 
a  22.50 
«  27  27 

7  32.  .' 

8  36.36 

9  41  13 
10  45.45 

1  50.22 

2  64  54 
»  6931 
*  64.  8 
«  68.40 


O 
7 

8 

» 
20 

Ij 
2! 
» 
4 
ti 
O 
7 
H 
1» 
»0 
I 
2 

a 
4 
5 
o 

7 
8 
V 
40 
1 
2 

a 

4 

R 

o| 

7 

8 

O 

ROl 

100 

2<»0 


73. 

77 

82. 

87. 

91. 

96. 
100 
105, 
109 
114 
119 
123 
128 
132 
137 
142, 
146, 
151 
155, 
160 

i(;4 

169 
174 
178 
183 
187 
192 
197 
1:01 
2(»() 
2111 
215 
219 
224 
229 
458 
916 
»JM»l;-i74 
400'!f>32 
ROO,2290 


17 
49 

26 
3 
,35 
12 
44 
21 
53 
30 
7 
39 
16 
48 
.25 
2 
.34 
.11 
.43 
.20 
52 
.29 
.  6 


3S 
15 
47 
24 
,  1 
33 
10 
42 
19 
51 
28 
5 
10 
20 
30 


4.44 

9.33 
14.22 
19.11 
24. 
28.44 
33  33 
38.22 
43.11 
48. 
52  44 
f.7.33 
62.22 
67.11 
72. 
7644 
81. .33 
86.22 
91.11 
9(1. 
100.44 
105.33 
110.22 
115.11 
120. 
124  44 
129.33 
1 34  22 
139.11 
144. 
148.44 
153  33 
158.22 
16  1.11 
168. 
172.44 
177.33 
182  22 


23  ins.'24  ins. 


187.11 
192. 
196  44 
201.33 
206.22 
211.11 
216. 
220  44 
225  33 
23022 
235.11 
240. 
480. 
9(0. 
1440. 

40,1920. 

50,2400. 


a 


o 


o 
lo 
1 
2 
a 


« 

7 

8 

O 

SO 

1 

2 

a 

4 

R 

O 

7 
8 
» 

ao 
1 
2 
a 
4 

R 
O 
7 
L 
O 
40 
] 
2 

a 
4 

R 

o 

7 

8 

O 

RO 

100 

200 

aoo 
400 
soft 


,std  bnh* 

i)7\ 

10.  2 

15.  3 

20.  4 

25.  5 

3(».  6 

35.  7 

40.  8 

45.  9 

50  Kt 

55.11 

60  12 

65.13 

70.14 

75  15 

80.16 

85.17 

90  18 

95.19 

100  20 

105  21 

110.22 

115.23 

1 20  24 

125.2") 

130  26 

135.27 

140.28 

145  29 

150  30 

15531 

160.32 

165.33 

170  34 

175.35 

180  3(; 

1S5.37 

'  90.38 

195.39 

200  40 

205.41 

210  42 

21543 

220.44 

225.45 

230  46 

235  47 

240.48 

245  49 

250  50 

501  45 

1003.35 

1505  25 

2007.15 

2509.  5 


8td.  tithii    ?«*. 


5.13 

10  26 

15.3!l 

20  52j 

26  1"; 

31.23 

36  36 

41.49 

47.  7 

52  20 

67.33 

62.46 

68.  4 

73.17 

78.:;0 

83.43 

89.  1 

94.14 

99.27 

104.40 

109  53 

115.11 

12024 

125  37 

l;U).5)< 

136.  8 
141  21 
146.34! 
15147 
157.  5 
162  181 
16731  j 
172.44 
178.  2' 
183.15; 
188  28 
193.41 
198  54 
204.12 
209.25 
214.38 
219  51 
225.  9 
230. -2 
235.35 
240.48 
246.  6 
251  19 
256  32 
261.45 
523.35 
1047.15 
1570  50 
2094.30 
2618.10 


8 

a 


« 


11 
10 


a 


« 

7 

8 
» 
20 
1 
2 

a 
4 

R 
O 
7 

8 
U 

ao 
1 
2 
a 
4 

R 
O 
7 
8 
0 
40 
1 
2 

a 

4 
R 

o 

7 

8 

O 

R<» 

1<H» 

200 


25  ins 

titii  bhiUr 
6  25 

10.50 
16.2(t 
21.45 
27.15 
32  40 
38.10 
43.35 
49.  5 
54.30 
60. 
15  25 
70.50 
76  20 
81.45 
15 
40 
10 
35 
5 
30 


87, 
92 
98, 
103 
109, 
114 
120, 
12.. 
130 
136 
141 
147 
152 
15S 
163 

l»;9 

174 

180 
185 
190 

201 
207 
212 
218 
223 
229 
234 
240 
245 
250 
256 
261 
267 
272 
545 
'  090 
a<H»  1636 
4<M»2181 


25 

fiO 
2<i 
45 
15 
4(1 
10 
35' 
5 
30 

25 1 
50 
2(» 
45 
15 
40 
10; 
35 
5 
30  j 

.25! 
50i 
.20! 
,45  i 
151 
40! 
,25 
..50 
2(1 
45 


5.37 

11.19 

17.  1 

22.38 

28  20 

34.  2 

39.39 

45  21 

61.  3 

56.40 

62  22 

6K.  4 

73.41 

79.23 

85.  5 

90  42 

96.24 

1(12    6 

I0743 

113  25 

119.  7 

124.44 

13(1.26 

l3(i.  8 

141.45 

14  7.27 

153    9 

1 5s  46 

164  28 

170  10 

17547 

181.29 

187.11 

192  48 

19.S30 

2(14.12 

209.49 

215.31 

2-1  13 

226.50 

232.32 

238.14 

243  51 

249.33 

2.55  15 

260.52 

266  34 

272.16 

277.53 

283.35 

567  15 

1134  30 

1701.45 

2269.  5 


R«M>i^727.15  2836.20 


li'iil 


!i  III, 


!  I'i' 


I!  I 


r"~  " 

— ^ " 

t8 

26  ins. 

hf 

Bid  i6th« 

i:> 

~  5.37 

M 

11. 1<) 

j(i 

17.  1 

45 

22.38 

15 

2H  20 

4(» 

34.  2 

10 

30.39 

35 

45  21 

5 

51.  3 

30 

5(;.40 

(;•>  oo 

\}^  ^td 

25 

lis.  4 

50 

73.41 

20 

79.23 

45 

85.  5 

15 

90  42 

40 

!i(i.24 

10 

102    6 

35 

10743 

5 

113  25 

30 

119.  7 

124.44 

25 

13(1.20 

50 

13«;.  8 

2(1 

141.45 

45 

14  7.27 

15 

1.53    9 

4(1 

1  .^)S  4t> 

10 

1(14  28 

35 

170  10 

5 

17.")  47 

30 

lhl.29 

1S7.11 

.'5 

192  48 

■)ii 

19S30 

iU 

204.12 

15 

209.49 

3  feet  by  2  iiulies. 


09 


15    215.31 

10    2-1  13 

W  22(;..50 

5    232.32 

15    238.14 

\\S    243  51 

249.33 

5    2.55  15 

10 1  260.52 

|o!  2t>tj34 

5 1  272.16 

|5!  277.53 

283.35 

567  15 

1134  30 

1701.45 

2269.  5 

2836.20 


Pm. 


» 

n 

7 

1> 
10 
1 
» 
» 
4 

n 

7! 

N 

O 

»0 

J 
» 
:t 

4 
s 
« 

7 

8 
\\ 

1 

a 
4 
n 

41 

7 

8 

» 

40 

1 

4 

<» 

7 
8 
O 

no 
100 
soo 
»oo 

400 

soo 


5  ins. 

t!ltl.66tlih 

.  6 

.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
40 
.45 
.50 
1. 

1.  6 
1.10 
1.15 
1.20 

1  25 
130 
1.35 
1.40 
145 
1.50 
2. 

2  5 
2.10 
2.15 
2.:0 


2.25 
2  30 
2.35 
2.40 
2.45 

2  50 
3. 

3.  5 
310 
3.15 
3.20 

3  25 
3.30 
3.35 
3.40 
345 
3.50 
4. 

4.  5 
410 
4.15 
4.20 
4.25 

4  30 
9.  5 

18.10 
27.15 
36.20 
45.25 


6  ins. 

I'en. 

7  ins. 

.■^lil   ,'>.itllK 

»lil.  O.illlf 

.  6 

1 

.7 

.12 

» 

.14 

.IH 

» 

.21 

.24 

4 

.28 

.:io 

(I 

.35 

.36 

0 

.42 

.42 

7 

.49 

.48 

A 

I.  1 

..^i4 

» 

1.  8 

1.  5 

10 

1.15 

1.11 

1 

1.22 

1  17 

2 

1 .29 

123 

» 

1.36 

1  29 

4 

143 

1  35 

n 

1.50 

1.41 

0 

2    2 

1.47 

7 

2    9 

1.53 

» 

2.16 

2.  4 

u 

2.23 

2  10 

uo 

2.:i0 

2.16 

1' 

2.37 

2.22 

» 

2  44 

2.1:8 

ri 

251 

2.34 

I 

\    3 

2  40 

ff 

3.10 

2.4(1 

0 

3.17 

2.52 

7 

3  24 

3    3 

H 

3  31 

3.  9 

1» 

3.38 

3.15 

:co 

3  45 

3.21 

1 

3  52 

3.27 

M 

4.  4 

3.33 

:c 

4.11 

3.:,9 

1 

4  18 

8  45 

5 

4.25 

3.51 

0 

\:.vi 

4.  2 

7 

4.39 

4.  8 

N 

446 

4.14 

0 

4..53 

4  20 

40 

5    5 

4  26 

1 

5  12 

4.32 

M 

5.19 

4  38 

\\ 

5  26 

4.44 

4 

5  33 

4.50 

n 

5.40 

5   1 

« 

5.47 

5.  7 

7 

5.54 

5.13 

8 

t    6 

619 

0 

6  13 

6.26 

no 

6.20 

10.50 

100 

12.40 

2145 

»oo 

2.5.25 

3240 

:ttM» 

3810 

43.35 

400 

60  50 

54.30 

,SOO 

63  35 

8  ii.8 

'<iiJ  66ih> 

!p« 

.  8 

1 

.16 

u 

.24 

:i 

.32 

4 

.4(» 

ff 

.48 

0 

1.   1 

7 

1.  9 

N 

1.17 

» 

1  25 

10 

1.33 

1 

1.41 

u 

149 

:i 

2.  2 

4 

2  10 

n 

•-'.U-: 

<i 

2.26   1 

7 

2.34    1 

N 

2.42 

» 

".r.t 

UO 

3.  3 

1 

3  11 

» 

8  ins. 


3  19 
3  J7 
335 
3  13 

3  51 

4  4 
4.12 

4  20 
4.28 
4.36 
4.14 
4.52 

5  5 
5  13 
5  21 
5  29 
5.37 

5  45 
.5..^.3 

6  6 
6  14 
6.22 
6  .iO 
0.38 
6.46 

6  54 

7  7 
7.15 

14.30 
29  5 
43.35 
68.10 
72.40 


» 
4 

5 
(( 

7 
H 
1» 

:io 
1 

M 

:i 
1 

5| 
O 

7 
8 

n 

40 

1 

31 
4 

5 
« 

7' 
8| 

ol 
no  I 

]<H»; 
so<»; 
:i»0| 

400 

nool 


.  9 

.1« 
.27 
.36 
.45 
.54 

1.  8 
1  17 
1.26 
1 .35 
1  44 
1.53 

2.  7 
2.16 
2.25 
2 .34 
2.43 
2.52 

3.  6 
3  .) 
.{.24 
3  3.3 
;i.42 

3  51 

4.  5 

4  14 

4  2;{ 

4..  2 
4  4  I 

4  ;' 0 

5.  4 
5.13 

5  22 
5  31 
5  40 

5  49 

6.  .3 
(il2 

6  21 
6.30 
6.39 
6.48 

7.  2 
7.11 
7.20 
7.29 

7  38 
7.47 

8.  1 
8.10 

16.20 
32.40 
49.  5 
65  25 
81,45 


10  ins 

n  ina 

12  ins. 

><t>i.  .').>iii. 

1 

'Id.ft.thf 
"  .11 

tSiil   ,i.)lli« 

.10 

12 

.20 

2 

.22 

.•:4 

.3.1 

» 

.33 

.:!6 

.40 

4 

44 

.48 

50 

n 

1. 

1.  5 

1    5 

<i 

1.11 

1  17 

1  15 

7 

122 

1.L9 

1  -5 

8 

133 

1  41 

1  3.-) 

11 

1.44 

ir,3 

1  45 

10 

2 

2.10 

•*_ 

1 

2  11 

2.1.2 

210 

2 

2  •*•> 

.  2.";  4 

2.20 

» 

2.3.3 

2.4  •; 

2  30 

4 

2.44 

3.  3 

2.4( 

n 

3. 

3  1 5 

2.50 

\\ 

3.11 

3  27 

3.  5 

7 

3  V'l 

3  39 

3.15 

8 

3.;;{ 

3.51 

3. -.'5 

1> 

3.44 

4    8 

3.35 

20 

4. 

4  20 

3.45 

1 

411 

4  32 

4. 

2 

4.22 

4.44 

4.10 

:i 

4  33 

5.  1 

4.2(1 

4 

4.44 

5.13 

4.30 

n 

5. 

5.:;5 

4  4(» 

« 

5  11 

5:7 

4  01) 

7 

5  22 

5  49 

5    5 

8 

5.33 

(i.  6 

5.1.5 

0 

r.4. 

6  18 

5.25 

»0 

6. 

(i  3(1 

5.;!.-, 

1 

6.11 

6.42 

5.45 

2 

6  22 

6  54 

6. 

» 

(i.;,3 

7  1: 

6  10 

4 

6.44 

7  23 

6  20 

n 

7 

7  35 

6.3(1 

« 

7.11 

747 

6.4(1 

!       7 

7.22 

8    4 

6  50 

i       8 

7.33 

iJl(i 

7.  5 

0 

7  44 

^.:i8 

7.15 

40 

8. 

8  40 

7  25 

1 

8.11 

8  52 

7.35 

•> 

8.22 

9.  9 

7.45 

» 

S:,; 

9  21 

8. 

4 

8.44 

9.33 

8.10 

n 

9. 

9.45 

8.20 

0 

911 

10    2 

8.30 

7 

9  22 

1"]4 

8.40 

8 

9.33 

1.-26 

8.50 

0 

9  44 

10.38 

9.  5 

no 

10. 

10.60 

18.10 

100 

20. 

2145 

36  20 

200 

40. 

43  35 

54.30 

»»o 

60. 

6525 

72.40 

400 

80. 

87.15 

90.50 

soo 

100. 

109.  5 

\'\ 


i-:^'- 


-1?: 


n> 


u\ 


_i  - 


tH 


:!-p 


100 


3  feet  by  2  inches. 


I    ;;i; 


i  i  ;.^ 


13  ins 

14  ins 

Pc.-. 

1 

15  ins 

.Std  ...^ihf 

16  ins 

Pen. 
1 

17  ins. 

itd.  55th8 

18  ins. 

Pm. 
1 

19  ins. 

20  ins. 

p.-. 

-Jtd  55lli- 

Std.55tli.s 

StU.  55ih- 

Mii.  &oth8 

stii.  65thi 

StU.  5&tbs 

1 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

.20 

% 

.2ti 

.28 

» 

.30 

32 

s 

.34 

.36 

» 

.38 

.40 

m 

.39 

.42 

» 

.45 

.48 

s 

.51 

.54 

3 

1.  2 

1.  5 

4 

.52 

1.  1 

4 

1    5 

1.  9 

4 

1.13 

1.17 

4 

121 

125 

s 

1.10 

1.15 

n 

1.20 

125 

S 

1.30 

135 

S 

1.40 

1.45 

n 

1.23 

129 

0 

1.35 

1.41 

o 

147 

1.53 

a 

2.  4 

2.10 

7 

1.36 

14.; 

7 

1.50 

2.  2 

7 

2.  9 

2.16 

7 

2.30 

H 

1.49 

2.  2 

N 

2.10 

2.18 

H 

2  26 

234 

8 

2.42 

250 

u 

2.  7 

2  10 

» 

2.25 

2.34 

o 

2.43 

2  52 

0 

3.  6 

3.15 

10 

2.20 

2.30 

10 

2  40 

2.50 

10 

3    5 

3  15 

10 

3.'!5 

3  35 

«o 

4.40 

5.  5 

SO 

5.25 

5.45 

»o 

6.10 

6  3(1 

»0 

6  50 

7  15 

80 

•    7.  5 

7.35 

so 

8.10 

8  40 

»o 

9.15 

9.45 

ao 

10.20 

10.50 

40 

9.25 

10.10 

40 

10.50 

1 1  35 

40 

12.20 

13.  5 

40 

13.45 

14.30 

SO 

11.45 

12.4(1 

so 

13.35 

14  30 

SO 

15  25 

16  20 

so 

17.15 

18.10 

<I0 

14.10 

15.15 

4M> 

10.20 

17.25 

oo 

18.30 

19  35 

00 

20.40 

21.(5 

70 

16.30 

17.45 

70 

19.  5 

20  20 

70 

21.35 

22.50 

70 

24.10 

25.25 

mi 

18,50 

20.20 

AO 

21.45 

23.15 

SO 

24.40 

2610 

80 

27  35 

29.  5 

1)0 

21.15  • 

2250 

•0 

24.30 

26.10 

i.O 

27.45 

29.25 

!>0 

31.  5 

32.40 

loo 

23.35 

25.25 

100 

27.15 

29.  5 

too 

30.50 

32  40 

100 

34.30 

3(i  20 

ffOO 

47.15 

50  50 

200 

54.30 

58.10 

'200 

61.45 

6525 

200 

«;9.  5 

72  40 

S(IO 

70..50 

76.20 

800 

'  8145 

87.15 

Isoo 

92  40 

9810 

300 

103.3.-. 

109.  5 

400 

94  30 

101.45 

400 

109.  5 

116.20 

400 

123.35 

130.50 

400 

138.10 

145  25 

soo 

118.10 

127.15 

SUt9 

136.20 

145.25 

noo 

154.30 

l(i3.35 

.100 

172.40 

18145 

3  feet  by  2  inches. 


■<A  Itl! 


POH. 
1 

s 

3 

4 

6 

O 

7 

8 

0 

10 

!£0 

30 

40 

SO 

OO 

70 

.  80 
DO 
100 
200 
800 
400 
BOO 


21  ins. 


22  ins. 


Std   o5ih.- 


.21 

.42 

1.  8 

1  29 
1.50 
2.16 

2  37 
3.  3 
3.24 
3.45 
7.35 

11.25 

15.15 

19.  5 

22.50 

26.4(> 

3030 

34.20 

.3810 

76  20 

114.30 

152.40 

190.60 


.Sld..■)5lh^ 


,22 

.44 

1.11 

1.33 

2. 

2.22 
244 
3.11 
3.33 
4. 
8. 
12. 
16. 
20. 
24. 
28. 
32. 
36. 
40. 
80. 
120. 
100. 
200. 


Pes 

1 
» 

3 
4 
S 

• 

7 

H 

0 

10 

so 

so 

40 

SO 

00 

70 

SO 

00 

100 

200 

300 

400 

500 


23  ins 

24  ins. 

std.  oftths 

Std.  55th- 

.23 

.24 

.46 

.48 

1.14 

1.17 

137 

141 

2.  5 

2.10 

2.28 

2.34 

251 

3.  3 

3.19 

3  27 

3.42 

351 

4.10 

4.20 

8.20 

8.40 

12.30 

13.  5 

16.10 

17.25 

20.50 

21.45 

25.  5 

26.10 

29.15 

30.30 

33.25 

34.50 

37.35 

39.15 

41.45 

43.35 

83.35 

87.15 

125.25 

130.50 

167.15 

174.30 

209.  5 

218.10 

25  ins., 26  ins 


POB 


1 

a 

3 
4 

S 

o 

!> 
lO 
SO 

ao 

40 

so 

00 

70 

NO 

OO 

lOO 

iSOO 

SOO 

400 

600 


Sid.  55tlii,  Sid.55tli 


L 


.25 

.50 

1.20 

145 

2.15 

2.40 

310 

3  35 

4.  5 

4.30 

9.  5 

13.35 

18.10 

22  40 

2715 

31.45 

36.20 

40.50 

45.25 

90.50 

136.20 

181.45 

227.15 


.26 

52 

123 

1.49 

2  20 

2  46 
3.17 

3  43 

4  14 
4.40 
9.25 

1410 

18.50 

23  35 

28.20 

33.  5 

37  45 

42  30 

47.15 

94.30 

141.45 

189.  5 

236.20 


Pes 

1 

» 

8 
4 

S 

o 

7 

8 

» 

10 

SO 

»o 

40 

SO 

00 

70 

MO 

OO 

100 

SOO 

300 

400 

BOO 


27  ins  ;2&  ins. 


-td.  d5tbd  Std.  fiSths 


.'Z7 

.28 

.54 

1.  1 

1  26 

1.29 

1.53 

2.  2 

2  25 

2.30 

2.52 

3.  3 

3.24 

331 

3.51 

4.  4 

4  23 

4.32 

4.50 

5.  5 

9.45 

10.10 

14.40 

15.15 

19  35 

20.20 

24  30 

25.25 

29.25 

30.31) 

34.20 

35.35 

39.15 

40.40 

44  10 

45.45 

49.  5 

50.50 

98.10 

101.45 

147.15 

152.40 

196.20 

2(13.35 

245.25 

254.30 

^  IS 


!  I 


}. 

20  ins. 

ill 

<td.  55tbs 

.20 

.40 

1.  5 

125 

1.45 

[ 

2.10 

2.30 

' 

250 

1 

3.15 

) 

3  35 

) 

7  15 

) 

10.50 

) 

14.30 

) 

18.10 

) 

21.15 

) 

25.25 

) 

29.  5 

3 

32.40 

J 

3«  20 

b 

72  40 

"> 

109.  5 

0 

145  25 

) 

18145 

s  28  ins. 

ihd  StJ.  SStha 

1 

.28 

. 

1.  1 

i 

1,29 

' 

2.  2 

b 

2.30 

i 

3.  3 

331 

4.  4 

4.32 

) 

5.  5 

) 

10.10 

) 

15.15 

) 

20.20 

) 

25.25 

) 

30.3!) 

> 

35.35 

) 

40.40 

» 

45.45 

) 

50..n0 

) 

101.45 

) 

152.40 

» 

203.35 

> 

254.30 

fi 


4  feet  by 

2  inches. 

]0I 

' 

5  ins. 

St(i.  65th.- 

6  ins 

Pes. 

1 

7  ins. 

Std.  65ihs 

8  ins 

Std.  6ath8 

Pm. 

9  ins. 

Std   6othe 

.12 

10  ins. 

Pm. 

1 

Uins 

12  ins. 

Pm.   1 

Sid   55ibs- 

.Std    65th8 

AS 

.S  .i.  5dih» 

Std.6^th8 

1| 

.  r 

.  8 

.  9 

.11 

1 

.15 

.16 

«' 

.13 

.16 

2 

.19 

.21 

H 

.24 

.27 

8 

.29 

.32 

a 

.20 

.24 

» 

.28 

.32 

a 

.36 

.40 

a 

.44 

.48 

4 

.27 

.32 

4 

.37 

.43 

4 

.48 

.53 

4 

1.  4 

1.  9 

**! 

.33 

.40 

S 

.47 

.53 

5 

1.  5 

1.12 

S 

1.18 

1.25 

1 

.40 

.48 

<t 

1.  1 

1.  9 

<t 

1.17 

1.25 

0 

1.33 

1.41 

71 

.47 

1.  1 

7 

1.10 

1.20 

7 

129 

1.38 

7 

1.48 

2.  2 

1 

8; 

.53 

1.  9 

S 

1.20 

130 

8 

1.41 

1.52 

8 

2.  7 

2.18 

0 

1.  5 

1.17 

» 

1.29 

1.41 

» 

1.53 

2.10 

9 

2.22 

2  34 

10 

1.12 

1.25 

10 

•    1.38 

1.52 

10 

2.10 

2.23 

10 

2.37 

2.50 

1 

1.18 

1.33 

1 

1.48 

2.  7 

1 

2.22 

2.37 

1 

2.51 

3.11 

***! 

1.25 

1.41 

3 

2    2 

2.18 

a 

2.34 

2.50 

8 

311 

3.27 

»! 

1.32 

1.49 

a 

2.11 

2  29 

a 

2  46 

3.  8 

8 

3  26 

3.43 

4 

1.38 

2.  2 

4 

2  21 

2  39 

4 

3.  3 

3.22 

4 

3.40 

4.  4 

S 

1.45 

2  10 

5 

2  30 

2  50 

5 

315 

335 

S 

4. 

4.20 

<l 

1.52 

2.18 

0 

2.39 

3.  6 

« 

3.27 

3.48 

0 

4.15 

4.36 

7 

2.  3 

2  26 

7 

2.49 

316 

7 

3.39 

4.  7 

1 

4.29 

4.52 

8 

2.10 

2  34 

8 

3.  3 

3.27 

8 

3.51 

4.20 

8 

4  44 

5  13 

1> 

2.17 

2.42 

» 

3.12 

3  38 

0 

4.  8 

4.33 

0 

5.  4 

529 

an 

2.23 

2.50 

!£0 

3.22 

3.48 

SO 

4.20 

4.47 

80 

518 

5  45 

1 

2.30 

3.  3 

1 

3.31 

4   4 

1 

4.32 

5.  5 

1 

5.33 

6.  6 

s 

2.37 

3.11 

S 

3.40 

4.15 

3 

4.44 

5.18 

8 

5  48 

6  22 

:i 

2.43 

3.19 

a 

3.50 

4.25 

a 

5.  1 

5.32 

a 

6.  7 

6  38 

4 

2  50 

3  27 

4 

4.  4 

4  36 

4 

5.13 

5.45 

4 

6  22 

6.54 

R 

3.  2 

3.35 

» 

4.13 

4.47 

5 

5.25 

6    3 

5 

6  37 

7.15 

« 

3.  8 

3  43 

0 

4.23 

5.  2 

O 

5  37 

6.17 

O 

6.51 

7.31 

7 

3  15 

351 

7 

4  32 

5.13 

7 

5  49 

6.30 

7 

711 

7  47 

8 

3  22 

4.  4 

8 

4.41 

5  24 

8 

6.  6 

6.43 

8 

7  26 

8.  8 

1» 

3.28 

412 

0 

4.51 

5  34 

» 

6  18 

7.  2 

0 

7.40 

8  24 

:io 

3.35 

4.20 

:io 

1 

5.  5 

545 

a<» 

6  30 

7.15 

ao 

8. 

8.40 

i 

3.42 

4.28 

1 

5  14 

6.  1 

1 

6.42 

7.28 

1 

8.15 

9.  1 

s 

3.48 

4  36 

•» 

5.24 

6.11 

s 

6.54 

7.42 

8 

8.29 

9  17 

:i 

4. 

4.44 

a 

5  33 

6.22 

a 

711 

8. 

a 

8.44 

9  33 

4 

4.  7 

4.52 

4 

5.42 

6  33 

4 

7.23 

8.13 

4 

9.  4 

9  49 

n 

4.13 

5.  5 

{i 

5  52 

643 

n 

7  35 

8  27 

s 

9.18 

10.10 

« 

420 

513 

0 

6.  6 

T54 

<( 

7  47 

8.40 

0 

9  33 

10  26 

7 

4.27 

5.21 

7 

615 

7.10 

7 

8.  4 

8.r)3 

7 

948 

10.42 

8 

4.33 

5  29 

8 

6.25 

7.20 

8 

8  16 

9.12 

8 

10.  7 

11.  3 

» 

4.40 

5.37 

0 

6.34 

7  31 

« 

8  28 

9  25 

» 

10.22 

11.19 

40 

4.47 

5.45 

40 

6.43 

7  42 

40 

8  40 

9  38 

40 

10  37 

11.35 

1 

4  53 

5.53 

1 

6  53 

7.52 

1 

8  52 

9.52 

1 

li».5l 

1151 

a 

5.  5 

6.  6 

'4 

7.  7 

8.  8 

» 

9.  9 

1010 

8 

11.11 

12.12 

a 

512 

6.14 

a 

7.16 

8  19 

a 

9  21 

10.23 

a 

11.26 

12.28 

4 

5  18 

6.22 

i    ^ 

7.26 

8  29 

4 

9.33 

10.37 

4 

1140 

12.44 

5 

5.25 

6.30 

a 

7.35 

8.40 

5 

9.45 

10.50 

s 

12. 

13.  5 

O 

5.32 

6.38 

0 

7.44 

8.51 

O 

10.  2 

11.  8 

o 

12.15 

13.21 

7 

5  38 

6.46 

7 

7.54 

y.  6 

7 

10.14 

11.22 

7, 

12.29 

1337 

8 

545 

6  54 

8 

8    8 

9.17 

8 

1026 

11.35 

8 

12.44 

13  53 

0 

5.52 

7.  7 

0 

8.17 

9.28 

0 

10  38 

11.48 

0 

1.3.  4 

14  14 

S<» 

6.  3 

7.15 

(SO 

8  27 

9  38 

SO 

10.50 

12.  7 

SO 

13.18 

14  30 

100 

12.  7 

14.30 

100 

16.53 

19.22 

100 

21.46 

24.13 

100 

26.37 

29.  5 

800 

24.13 

29.  5 

»<I0 

33  52 

38.43 

800 

43.35 

48.27 

800 

53.18 

58.10 

aoo 

36  20 

43.35 

aoo 

50.50 

5810 

aoo 

65.25 

7240 

aoo 

80. 

87.15 

400 

48.27 

58  10 

400 

67.48 

77,32 

400 

87.15 

96.53 

400 

1 06  37 

116.20 

800 

60  33 

72.40 

soo 

84.47 

96.53 
26 

000 

109.  5 

121.12 

soo 

133.18 

145.25 

:| 

..3 


iiil 


"^l 


ij. 


»'♦•,•.■ 


4 

li 


fjtd  55lh8 


4  feet  by  2  inches. 


13  ins  14  ins 


Std.  5&tht< 


.19 
.37 

1.  1 
1.20 
1.38 

2.  2 
2.21 

2  39 

3  3 
3.22 
6.43 

10.10 

13.32 

16.53 

20  20 

23  42 

27   8 

30  30 

33  52 

67.48 

101.45 

13542 

l(i9.88 


Pes. 


s 

8 
4 
5 
O 
7 

» 
10 
»0 

:io 

40 

so 
oo 

TO 

so 

i;o 

lOO 

»oo 
»oo 

400 
500 


15  ins 

16  ins. 

Pc». 

1 

17  ins 

S:d.  S5tbK 

18  ins. 

btd  55tbs 

Fcg. 
1 

19  ins. 

H'l.  bi)thf 

Kta.  55tb(i 

~~2r 

std.  55ib8 

.20 

.23 

.24 

.25 

.40 

.43 

S 

.45 

.48 

s 

.51 

1    5 

1.  9 

» 

113 

1.17 

s 

121 

1.25 

1.30 

4 

1.36 

1.41 

4 

1.46 

145 

152 

5 

2.  3 

2  10 

6 

2.17 

2.10 

2.18 

0 

2.26 

2.34 

0 

2.42 

2.30 

2  39 

7 

2.49 

3.  3 

7 

3.12 

2  50 

3.  6 

8 

3.16 

3,27 

S 

3.38 

3.15 

3.27 

f» 

3.39 

3  51 

U 

4.  8 

3  35 

3.48 

10 

4.  7 

4.20 

10 

4.33 

7.15 

7.42 

l^iO 

813 

8  40 

20 

9.12 

10.50 

1135 

30 

12.20 

13.  5 

30 

13.45 

14.30 

15  28 

40 

16.27 

17.25 

40 

18.23 

18.10 

19.22 

SO 

20.33 

2145 

SO 

23    2 

21.45 

23  15 

00 

2440 

26.10 

00 

27.35 

25.25 

27.  8 

70 

2847 

30  30 

7e 

32.13 

29.  5 

31.  2 

8<» 

32.53 

34.50 

8(: 

86.47 

32  40 

34  50 

»0 

37    5 

3915 

1(f) 

4125 

36  20 

38.43 

100 

41.12 

43  35 

100 

46    3 

72.40 

77  32 

200 

82.23 

87.15 

20(1 

92    7 

109.  5 

116  20 

30O 

123  85 

130.50 

30<> 

13810 

14525 

155.  8 

400 

164.47 

174.30 

404 

184  13 

18145 

193.52 

ao<» 

206.  4 

218.10 

SO« 

230.16 

20  ins. 

Std    6dth8 

^27' 
.53 
1.25 
1.52 
2.23 
2.50 
3.22 

3  48 

4  20 
4.47 
9.38 

14  30 

19  22 

24  13 

29.  5 

83.52 

38.43 

43.35 

48.27 

96.53 

145.25 

193  52 

242.23 


4  feet  by  2  inches. 


21  ins 

22  ins. 

Sld.  65lbe 

,29 

Pes 

1 

23  ins. 

.-td.  i)b\hs 

.31 

24  ins 

Po.«. 

1 

25  ins 

.'td.  fi6tt)s 

26  ins. 

Po,«. 

1 

27  ins 

Sid.  6;Mhg 

28  ins. 

Pes. 

."Jid.  56thf 

S.a   66th 

^id.  66th.- 

Sid.  6oth8 

1 

.28 

.32 

.83 

.85 

36 

.37 

2     1.  1 

1.  4 

2 

1.  C 

1.  9 

2 

1.12 

114 

2 

1.17 

1.20 

8      1  29 

1.83 

8 

137 

141 

» 

1,45 

1.49 

» 

1  53 

2.  2 

4      2.  2 

2.  7 

4 

2.18 

2  18 

4 

2.23 

229 

4 

2.34 

2.39 

0     2.30 

287 

S 

2.43 

250 

S 

3.  2 

3.  8 

S 

315 

3.22 

O'     3.  3 

3.11 

O 

3.19 

3.27 

0 

3.35 

3.43 

« 

351 

4   4 

7     3  31 

3  40 

7 

3  50 

4.  4 

7 

4  13 

4L>3 

7 

4  82 

4.41 

•8     4.  4 

4.15 

8 

4.25 

4.36 

8 

4.47 

5.  2 

8 

513 

5.24 

o!     4.32 

4  44 

» 

5.  1 

5.13 

0 

5.25 

5  37 

f» 

5.49 

6.  6 

10     5.  5 

5.18 

10 

5.32 

5.45 

10 

6   3 

6.17 

10 

6  30 

6.43 

20    1010 

10.37 

20 

11.  8 

11.35 

20 

12.  7 

12.:^  3 

20 

13.  5 

18..32 

:io   15.15 

16 

no 

16.40 

17  25 

20 

18.10 

18  50 

30 

19.35 

20  20 

40 

20.20 

21.18 

40 

22.17 

23  15 

40 

2413 

25  12 

40 

26.10 

27.  8 

SO 

25.25 

2637 

SO 

27  48 

29.  5 

SO 

30.17 

31.28 

SO 

8240 

33.52 

00 

30.30 

32. 

00 

33.25 

34.60 

60 

36.20 

37  45 

60 

39.15 

40.40 

70 

35  35 

37.18 

70 

39.  2 

40.40 

70 

42.23 

44.  7 

70 

45  45 

47.28 

80 

40.40 

42.37 

80 

44.33 

46.30 

80 

48.27 

50,23 

80 

52.20 

5417 

«;o 

45.45 

48. 

OO 

50  10 

52.20 

00 

54.30 

56.40 

OO 

58,50 

61.  5 

100 

50.50 

53.18 

lOO 

55  42 

58.10 

100 

60.33 

63.  2 

100 

65,25 

67  48 

2<KI 

101.45 

106.37 

20O 

11128 

116,20 

200 

121.12 

126.  3 

200 

130.50 

136  42 

800 

152.40 

160 

:ioo 

167.15 

174.30 

800 

181.45 

189.  5 

800 

196.20 

203.35 

40$ 

208.35 

213.18 

400 

223.  2 

232.40 

100 

242.23 

252.  7 

400 

261.45 

271.28 

S0« 

254.30 

26637 

soo 

278.43 

290.50 

SOO 

303.  2 

315.  8 

SOO 

327.15 

339.22 

5  feet  by2  inches. 


103 


.27 
.53 
1.25 
1.52 
2.23 
2.50 
3.22 

3  48 

4  20 
4.47 
9.38 

14  30 

19  22 

24  13 

29.  5 

83.52 

38.43 

43.35 

48.27 

96.53 

145.25 

193  52 

242.23 


.37 

1.20 

2.  2 

2.39 

3.22 

4.  4 

4.41 

5.24 

6.  6 

6.43 

13.32 

20  20 

27.  8 

33.52 

40.40 

47.28 

5417 

61.  5 

67  48 

135  42 

203.35 

271.28 

339.22 


5  ias 

6  ins 

Pes. 

1 

Tins. 

Std  55th. 

.12 

8  ins. 

Pas. 

1 

9  ins 

10  ins. 

tta: 
1 

U  ins 

12  ins, 

Pw. 

tjlU.  d&ihi 

Std.  o5ths 

'Std  SJihs 

.13 

.Std.ootli. 

.15 

Sid.  55th- 

.17 

Std,  6&tbi 

«id.  55thi 

1 

.  8 

.10 

.18 

.20 

9 

.17 

.20 

3 

.23 

.27 

S 

•30 

.33 

a 

.37 

.40 

» 

.25 

.30 

a 

.35 

.40 

a 

.45 

.50 

a 

1. 

1.  5 

4 

.33 

.40 

4 

.47 

.53 

4 

1.  6 

1.12 

4 

1.18 

1.25 

B 

.42 

.50 

0 

1.  3 

112 

S 

120 

1  28 

S 

1.37 

1.45 

« 

.50 

1    5 

0 

1.15 

1.25 

« 

1.35 

1.45 

6 

2, 

2.10 

7 

I.  3 

1  15 

7 

1.27 

1.38 

7 

1.50 

2.  7 

7 

218 

2.30 

8 

1.12 

1.25 

8 

1.38 

1.52 

8 

2.10 

2.23 

8 

2.37 

2.50 

0 

1.20 

1.35 

» 

150 

210 

• 

2.25 

2.40 

0 

3. 

3.15 

10 

128 

145 

10 

2.  7 

223 

10 

2  40 

3    2 

10 

318 

3.35 

1 

137 

2. 

1 

2.18 

2.37 

1 

3. 

3.18 

1 

3.37 

4. 

s 

1.45 

2.10 

a 

2.30 

2.50 

s 

3.15 

3  35 

s 

4. 

4.20 

a'    1 53 

2.20 

» 

2.42 

3.  b 

a 

3.30 

3  52 

a 

4.18 

4.40 

4 

2.  7 

2  30 

4 

2.53 

3  22 

4 

3.45 

413 

4 

4.37 

5.  5 

5 

'     215 

2.40 

n 

3  10 

3.35 

S 

4.  5 

4  30 

S 

5. 

5.25 

0 

2.23 

2  50 

0 

3.22 

3.48 

0 

420 

4.47 

0 

5.18 

5.45 

7 

2.32 

3.  5 

7 

3  33 

4.  7 

7 

4.35 

5.  8 

7 

537 

6.10 

!        8 

2.10 

3.15 

8 

3  45 

4.20 

8 

4.50 

5.25 

8 

6. 

6.30 

O 

2.48 

3  25 

0 

4    2 

4  33 

» 

510 

5.42 

0 

6  18 

6  50 

SO 

3.  2 

3.35 

»0 

4.13 

4.47 

SBO 

5.25 

6.  3 

80 

6.37 

7.15 

1 

3.10 

3.45 

1 

4  25 

5.  5 

1 

5.40 

6.20 

1 

7. 

7  35 

s 

318 

4. 

s 

4  37 

5.18 

ss 

6. 

6.37 

S 

718 

8. 

:i 

3  27 

4.10 

a 

448 

5  32 

a 

6.15 

6.53 

a 

7.37 

8.20 

4 

3.35 

4  20 

4 

5    5 

5.4  .i 

4 

6  30 

7.15 

4 

8. 

840 

5 

3.43 

4.30 

n 

517 

6.  3 

S 

6  45 

7  32 

S 

8.18 

9.  5 

<l 

3.52 

4.4U 

o 

5  28 

617 

o 

7.  5 

7.48 

o 

8.37 

9  25 

7 

4.  5 

4.50 

7 

5.40 

6.30 

7 

7.20 

8.10 

7 

9. 

9.45 

8 

4.13 

5.  5 

8 

5  52 

6.43 

8 

7  35 

8.27 

8 

9.18 

lO.lO 

1» 

4  22 

5.15 

t» 

6.  8 

7.  2 

0 

7.50 

8.43 

0 

9  37 

10.30 

«0 

4.30 

5.25 

:m 

6.20 

7.15 

80 

8.10 

9.  5 

ao 

lo. 

10..50 

1 

4.38 

5.35 

1 

6  32 

7  28 

1 

8.25 

9  22 

1 

10.18 

11.15 

s 

4.47 

5.45 

3 

6.43 

7  42 

SS 

8.40 

9  38 

2 

10.37 

11.35 

» 

5. 

6 

a 

7. 

8. 

a 

9. 

10. 

a 

H. 

12. 

4 

5.  8 

6.10 

4 

7  12 

8.13 

4 

9.15 

10.17 

4 

11.18 

12.20 

5 

5.17 

6.20 

5 

7.23 

8.27 

s 

9.30 

10.33 

s 

11.37 

12.40 

« 

5.25 

6.30 

0 

7.35 

8.40 

0 

9  45 

10  50 

0 

l2. 

13.  5 

7 

5  33 

6.40 

7 

7.47 

8  53 

7 

10.  5 

1112 

7 

12.18 

13  25 

8 

5.42 

6.50 

8 

8.  3 

9.12 

8    10  20 

11.28 

8 

12,37 

13.45 

» 

5  50 

7    5 

^» 

8.15 

9.25 

»,   10  35 

11,45 

0 

13. 

14.10 

40 

6.  3 

7.15 

40 

8.27 

9.:i8 

40    10.50 

12.  7 

40 

1.3.18 

14.30 

1 

6.12 

7.25 

1 

8  38 

9.52 

i; 

11.10 

12  23 

] 

1.3.37 

14..50 

S 

6.20 

7.35 

a 

8.50 

10.10 

*i 

11.25 

12.40 

2 

l4. 

15.15 

a 

6.28 

7.45 

a 

9.  7 

10  23 

a 

11.40 

13,  2 

a 

14.18 

15  35 

4 

6.37 

8. 

4 

9.18 

10.37 

4 

12. 

13  18 

4 

14  37 

16. 

ff 

6.45 

810 

5 

9.30 

10.50 

S 

12.15 

13.35 

s 

15. 

16.20 

« 

6.53 

8.20 

(t 

9  42 

11.  8 

0    12  30  1 

13  52 

o 

15  18 

16.40 

7 

7.  7 

8  30 

7 

9  53 

11.22 

7 

12.45 

14.13 

7 

15.37 

17.  5 

8 

7.15 

8.40 

8 

10.10 

1135 

8 

13.  5 

14,30 

8 

16. 

17.25 

0 

7.23 

8.50 

0 

10.22 

11.48 

!> 

13.20 

14.47 

0 

16  18 

17.-15 

SO 

7.32 

9    5 

SO 

10.33 

12.  7 

SO 

13.35 

15.  8 

S(» 

16  37 

18.10 

100 

15.  8 

18  10 

100 

21.12 

24.13 

100 

27.15 

30.17 

100 

33  18 

36.20 

200 

30.17 

36.20 

300 

42.23 

4S.27 

»<»0 

54.30 

60.33 

200 

66  37 

72.40 

aoo 

45.25 

54.30 

aoo 

G3.35 

72.40 

aoo   81.45 

90.50 

aoo  1 

00.        1 

[09    5 

400 

60.33 

72.40 

400 

8  4.47 

96.53 

4<NI  109.  5    ] 

[21.12 

400  1 

3.318    ] 

4525 

000 

75.'^" 

90.50 

soo!i 

[06.  3    ] 

121.12 

soo.i 

36.20    1 

[51.28 

sooi 

66.37    1 

81.45 

H 


Hi 

m 


■M 


M 
H 


^t-y 


n 


i 


,1^. 


104 


5  feet  by  2  inches. 


li  ins. 

td.  SStbti 

14  ins. 

P«g 
"l 

15  ins. 

16  ins 

Pe«. 

1 

nins 

18  ins  1 

1 

19  ins. 

20  ins. 

Pc». 

8      both> 

Std.fi6tbi! 

Std    6Sih 

Std  libihi 

.Hd   Soth 

.-td  55ih!> 

bid.  55tbs 

1 

.22 

•   .23 

.25 

.27 

.28 

.30 

.32 

.33 

s 

.43 

.47 

» 

.50 

53 

S 

1.  2 

1.  5 

S 

1.  8 

1.13 

s 

1.10 

1.15 

:i 

1.20 

125 

9 

130 

1.35 

8 

140 

1.45 

4 

1.32 

1.38 

4 

1.45 

1.52 

4 

2.  3 

2.10 

4 

2.17 

2  23 

S 

1.53 

2.  7 

5 

2.15 

2.23 

C 

232 

2.40 

B      2  48 

3.  2 

o 

2.20 

2  30 

0 

2.40 

2.50 

0 

3.  5 

3.15 

0     3.25 

3  35 

7 

2.42 

2.53 

7 

3.10 

3  22 

7 

333 

3  45 

7|     4.  2 

413 

8      3.8 

3.22 

H 

3.35 

3.48 

8 

4.  7 

4.20 

8 

4.33 

4.47 

9      3  30 

3  45 

II 

4.  5 

4  20 

O 

4.35 

4  51) 

0 

5.10 

5.25 

10 !     3.52 

413 

lO 

430 

447 

10 

5.  8 

5.25 

10 

5.42 

6    3 

20      7.48 

8  27 

SO 

9.  5 

9.38 

»0 

10.17 

10.50 

»0 

11.28 

12.  7 

80    11.45 

12.40 

so 

13  35 

14.30 

»o 

15.25 

16.20 

so 

17.15 

18.10 

40    15.42 

16.53 

40 

1810 

19  22 

40 

20.33 

2145 

40 

23.  2 

24.13 

SO    19.38 

21.12 

SO 

22  40 

24  13 

SO 

25.42 

27.15 

so 

2843 

30.17 

AO    23.35 

25.25 

00 

27.15 

29.  5 

oo 

30.50 

32  40 

00 

34.30 

36  20 

TO    27.32 

29  38 

•70 

3145 

33  52 

70 

36.  3 

3810 

70 

4017 

4223 

SO    31.28 

33  52 

80 

36  20 

38.43 

80 

41.12 

43.35 

SO 

46.  3 

48.27 

OO    3525 

38.10 

•O 

40.50 

43.35 

»o 

46.20 

49    5 

»0 

5145 

54  30 

lOO    39.22 

42.23 

lOO 

45.25 

48.27 

10O 

51.28 

54  30 

100 

57.32 

60  33 

20O    78.43 

84  47 

200 

90  50 

oe.-'is 

SOO 

li»3.  2 

109.  5 

200 

115    8 

121.12 

SOO  118.10 

1-J7.15 

aOO  136.20 

145.25 

800 

1.O4.30 

163  35 

800 

172.40 

181.45 

40O  157  32 

169  38 

400  18145 

19352 

40ft 

206.  3 

21810 

400 

23(1.17 

242.23 

000  196  53 

212.  7 

ooo 

227  15 

242  23 

noo 

i.-)7.32 

272.40 

OOO 

287.48 

303.  3 

5  feet  by  2  inches. 


In; 


iili 

ill! 


21  ins. 

std.  bb  hf 

22  ins. 

Pc- 

1 

23  ins 

24  ins 

Po?. 

1 

25  ins. 

8td.  S&th< 

26  ins 

Pes. 

1 

27  ins 

28  ins. 

Pe. 

Std.  6jt!i 

•td  6.^tbf 

Sti.  55tl)i> 

-td.  ooth.- 

M   .65th.- 

Std.  65th3 

1 

.35 

.37 

38 

.40 

.42 

,43 

.45 

.47 

8      1.15 

1.18 

» 

122 

1.25 

a 

1.28 

132 

2 

1.35 

1.38 

3      1.50 

2. 

8 

2    5 

2  10 

8 

2  15 

2.20 

3 

2  25 

2.30 

4      2.3i» 

2.37 

4 

2.43 

2  50 

4 

3.  2 

3.  8 

4 

3.15 

3  22 

O      310 

318 

B 

3.27 

3  35 

B 

343 

352 

S 

4.  5 

4  13 

O      345 

4. 

O 

410 

4.20 

• 

4.30 

4  40 

0 

4.50 

5.  5 

7      4.25 

4.37 

7 

4.48 

5.  5 

7 

5.17 

5.28 

7 

540 

5.52 

8      5    5 

5.18 

8 

532 

5  45 

8 

6.  3 

6.17 

1       8 

6  30 

6.43 

0      540 

6. 

O 

6.15 

6  30 

0 

645 

7.  5 

O 

7  20 

7.35 

10      6  20 

6.37 

lO 

6.53 

7.15 

10 

7  32 

7.48 

10 

8  10 

8.27 

20    12.40 

13.18 

20 

13.52 

14  30 

20 

15.  8 

15  42 

20 

16.20 

1653 

80    19.  5 

20. 

:io 

20.50 

2145 

SO 

22,40 

23.35 

SO 

24.30 

25  25 

40    25.25 

26.37 

40 

27.48 

29.  5 

40 

3017 

31.28 

40 

;i2.40 

33.52 

BO    31 45 

33.18 

so 

34.47 

36.20 

SO 

37  48 

39  22 

SO 

40  50 

42.23 

00    38.10 

40. 

oo 

41.45 

43  35 

OO 

45,25 

47.15 

<I0 

49.  5 

50.50 

70    44  30 

46,37 

70 

48,43 

50.50 

70 

53.  2 

55.  8 

70 

5715 

59.22 

80    50.50 

53.18 

80 

5542 

58.10 

80 

()0  33 

63.  2 

80 

(i5.25 

67.48 

^  00    57.15 

60. 

00 

62  40 

65.25 

00 

68  10 

70.50 

00 

73.35 

76  20 

lOO    63.35 

66.37 

lOO 

69.38 

72.40 

lOO 

7542 

78  43 

100 

81.45 

84i47 

800'127.15 

133.18 

200  139  22 

145.26 

200 

151,28 

157  32 

200 

163.35 

169.38 

800  ino.50 

20.  >. 

:iOO  209.  5 

218,10 

SOO 

227.15 

236.20 

SOO 

24525 

254.30 

400  254.30 

266  37 

400  278.43 

290.50 

400 

SOS.  2 

315.  8 

400 

327.15 

339,22 

BOO 

,318.10 

333.18 

BOO 

348.27  1 

363.35 

900 

378.43 

393.52 

800 

409.  5 

424,13 

20  ins. 

bt(i.  55th8 


.S3 
1.13 
1.45 

2  23 
3.  2 

3  35 
4.13 
4.47 
5.25 
6    3 

12.  7 

18.10 

24.13 

30.17 

3H20 

4223 

48.27 

54  30 

60  33 

121.12 

181.45 

242.23 

303.  3 


s  28  ins. 

h.-  Std.  65ths 


.47 

1.38 
2.H0 

3  22 

4  13 
5.  5 
5.52 
6.43 
7.35 
8.27 

1653 

25  25 

33.52 

42.23 

50.50 

59.22 

67.48 

76  20 

84:47 

169.38 

254.H0 

339.22 

424.13 


6  feet  by  2  inches. 
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■"H 

"''1 

■  1 

Pes 

I 

•1 

» 

4 

5 
« 

7 
H 

]o 

I 

:t 

4 

n 

7 
H 
«» 
SO 
1 

•A 

» 
4 
S 
<l 

7 
H 
» 

1 

» 
4 

n 
(t 

7 
8 
1> 
40 
1 
S 

a 

4 

« 

7 

» 
80 
1 
S 
» 
4 
5 


5  ins 

6  ins. 

fttu.  O.'nhs 

t;Ui  u6ib.«'>i 

.10 

•       12   1 

.20 

.24 

:m 

.36 

.'10 

.48   ! 

.50 

1.  5 

1.  5 

1  17   ! 

1.15 

1.2!)   i 

11:5 

1.41 

i.yf) 

1.53   i 

1,45 

2.10   ; 

2. 

f}  '>•>   '■ 

2.10 

2.34   i 

2:;o 

2  46   i 

2.30 

3    3 

2.40 

3  15 

2  50 

3.1:7 

3.  5 

3.39 

3.15 

351 

3  25 

4.,  8 

3.35 

4.20 

3.-15 

4  32 

4 

4  44 

4.10 

5    1 

4.1:0 

5  13 

4.30 

5  25 

440 

5  37 

4. '50 

5.4!l 

5.  5 

6.  6 

5.15 

6.1  >   1 

5  25 

6.30 

5.35 

6.42 

5.45 

(5  54 

6. 

7.11 

6,10 

7.23 

6.-0 

7.35 

6.30 

7.47 

6.40 

8.  4 

6  50 

8.16 

7.  5 

8.28 

7.15 

8.40 

7.25 

8  52 

7.36 

9.  9 

7.45 

9.21 

8. 

9  33 

8.10 

9.45 

8.20 

10.  2 

8.30 

10  14 

-.^0 

10.26 

:'  ,Vi 

10  38 

9.    . 

10.50 

9ib 

U.  7 

9.25 

11.19 

9.35 

11.31 

9.45 

11.43 

10. 

12. 

Pns. 


] 
2 
» 
4 
fi 

a 

7 

» 
10 

1 

•» 

:t 

4 

ti 

7 
8 

an 
1 
•» 

4 

n 
a 

7 
8 
f» 
HO 
1 

» 

4 

R 
A 
7 

ft 

» 

40 

1 

:i 

4 

5 
O 
7 
8 
O 
50 
1 
2 
» 
4 
5 


7  ins     8  ins  | 


Stil.  .'iSilis  !Sl(l   i» 


.14 
.28 
.42 

1.  1 
1.15 
1.29 
143 

2.  2 
2  16 
li.3() 
2.44 

3.  3 
3.17 
3.31 
345 
4    4 

4  18 
4.32 
4.46 

5.  5 
5.!  9 

5  33 
5.47 

6.  6 
6.20 
6.:{4 

6  48 

7.  7 

7  21 
7.35 
7.49 

8  8 

8  22 
8.36 
8.50 

9  9 
9.23 
9.37 
9  51 

10.10 
10  21 
10  38 

10  52 
11.11 
11.25 
11.39 

1 1  53 
12.12 

12  26 
12.40 
12  54 
13.13 
13.27 
13.41 
14. 


I 


.16 
.32 
.48 
1.  9 
1.25 
141 
2  2 
2.18 
2.34 
2.5(1 
3.11 
3.1i7 
3.43 
4.  4 
4.20 
4.36 
4.52 
5.115 
5.29 
5.45 
6  6 
6.22 
6.38 
(;.54 
7.15 
7.31 
7.47 

8.  8 
8.24 
8.40 

9.  1 
9.17 
9  33 
9.49 

10  10 
10  26 
10.42 
11.  3 
11.19 
11.35 
11.51 
12  12 

12  28 
12.44 
13.  5 
13.21 
13.37 

13  53 
14.14 

14  30 
14.46 
15.  7 

15  23 
1539 
16. 


r>o 

7 
8 
1» 
OO 
1 

» 
4 
S 
O 

7 
8 

a 

70 


41 
9 
O 
7 
8 
O 
80 

I 

•> 

:t 

4 

0 

7 

8 

O 

00 

1 

2 

:i 

4 
5 
O 
7 
8 
O 
100 
300 
»00 
100 
50(» 
000 
700 
800 
000 
14M>0 

[aooo 


5  ins. 

Std.  a.)ths 

10.10 

10  10 
10.30 
10.40 
10.50 

11  5 
11.15 

11  25 
11.35 
11.45 
12. 

12  10 
12.20 
12.3(» 
12.40 

12  50 
13.  5 

13  15 
13.25 
13  35 

13  45 
14. 
14.10 
14.20 
14.3>i 

14  40 

14  50 

15  5 
15.15 
15.25 
15.35 
1.5.45 
16. 
1610 
1().20 
1 6.30 
10  40 

16  50 

17  5 
17.15 
1725 
17.35 
17.45 
18. 

18  10 
3620 
54  30 
72.40 
90  50 

109.  5 
127  15 
14525 
163  35 
18145 
363.35 
27 


6  ins. 

t^td   5-.tlK- 

2  1 2 
2.24 
2.36 

2  48 
:.  5 

3. 1 7 
32!) 

3  41 
3.53 

4  10 
4  22 
4.34 

4  46 

5  3 
5  1 5 
5.27 

5  39 
5.51 
6.  8 
6.20 

6  32 

6  44 

7  1 
7.13 
7  25 1 

7  371 
749! 
8.  6 1 

8  18 
8  3(1 
842 

8,r4 

9.11 
9.23 
935! 
9.47! 

20.  4 
20  1  i 
20.28 
2i).40' 

20  52  i 

21.  91 

21  21! 
21.33! 
21,451 
43  35 1 
65.251 
87.15 

109.  5 

130.50 

152.4(»| 

174.30' 

196.20 

218.10! 

436  20  i 


Vo' 


7  ins 


8  ins. 


Std  55tli-  Sid  6)ih» 


•lit 

8 
O 
0<» 
1 
3 

:t 
4 
s 
« 

7 

8 

O 

70 

» 
4 
S 
<l 

7 
8 
O 
80 
1 
» 

:t 
4 
a 

o! 

ti 

»! 
00 1 

1 
2 
» 
4 
a 
o 
7 

8 

» 

100 

200 

»00 

44»0 

ROO 

000 

700 

80<» 

000 

1000 

2000 


14  14 

14  28 
14.42 
15.  1 

15  15 
15.29 
15.43 

16  2 
16.16 
16.3(1 
1641 

17  3 
1717 
1731 
17.45 
IS  4 
1818 

18  32 
18.46 

19  5 
l!).19 
19  33 

19  47 

20  6 
20.20 
20.34 
20.4- 

21.  7 

21  21 
21.35 
21.49 

22.  8 
22.''2 
22.. o 

22  50 

23.  9 

23  23 
23  37 
2351 
2410 
24.24 
24.3  S 
21.52 
25.11 
25.25 
50.50 
76,20 

10145 
127  15 
152  40 
178.10 
203.35 
229.  5 
2.5430 
509.  5 


16.16 
16  32 
16.48 

17.  9 
17.25 
1741 

18.  2 
1>18 
18  34 

18  .".O 
19.11 

19  27 

19  43 
20.  4 
20.20 

20  36 
20.52 

21  13 
21.29 
21.45 
22.  6 

22  ■  '•' 
22  38 

22  54 

23  1 5 

23  31 
23.47 
24.  8 
24.24 

24  40 
2.5.   1 

25  17 
25  33 
25  49 
2ti  10 
26.26 
26.42 

27  3 
27.19 
27.35 
2751 

28  12 
28.28 
28  44 
29.  5 
58.10 
87.15 

116  20 
14525 
174  30 
2(»3.35 
232  40 
26145 
290.50 
581.45 


._  1 


m 


■:■  ':fi  ■ 


!l 


106 


[li 


liii 


i ' 


I 


6  feet  by  2  inches. 


9  ins. 

Pen 

.Std.  551  hs 

J 

.1« 

a 

m 

.36 

:t 

.54 

4 

1.17 

n 

1.35 

a 

1.53 

7 

216 

h 

2.34 

li 

2.52 

10 

3.15 

] 

3.33 

s 

3.51 

» 

4.14 

4 

4.32 

ff 

4  50 

« 

513 

7 

5.31 

8 

5.49 

» 

6.12 

»o 

6.30 

] 

6  48 

s 

7.11 

» 

7.29 

4 

747 

R 

8.10 

« 

8.28 

Std.  &5th8 


1 
H 
U 

ao 
J 


i» 

40 


It 


8 

O 

50 


» 


8 


8  46 
9.  9 
9.27 

9  45 

0.  8 

0  26 
0.44 

1.  7 

1  25 
143 

2.  6 
224 
2.42 
3  5 
3.23 

3  41 

4.  4 

4  22 
1.40 

5.  3 
5.21 

5  39 

6.  2 
6.20 
6.38 

7.  1 
719 
7.37 


.20 

.40 

1.  5 

1  25 
1.45 
2.10 
2.30 

2  50 
3.15 
3.35 
4. 

4.20 
4  40 
5.  5 
5.25 
5.^5 
6  10 
6  30 
6.50 
7.15 
7.35 
8. 
8.20 

8  40 

9  5 
9.25 
945 

10.10 

10.30 

1050 

11  15 

11.35 

12. 

12.20 

12.40 

13.  5 

13  25 

13  45 

14  10 
14.30 
14  50 
15.15 
15.35 
16. 
16.20 
16.40 
17  5 
1725 
1745 
18.10 
1830 
18.50 
1915 
19.36 
20. 


Pen. 
] 

11  ins 

12  ins. 

Std  66th!" 

8td.  6stbf> 

.22 

.24 

» 

.44 

.48 

» 

1.11 

117 

4 

1.33 

1.41 

ti 

2. 

2.10 

U 

2.22 

2  34 

7 

2.44 

3.  3 

8 

3.11 

3.27 

1> 

3  33 

351 

10 

4. 

4.20 

1 

4  22 

4.44 

S 

4  44 

5.13 

» 

511 

5  37 

4 

5.33 

6.  6 

5 

6. 

6  30 

0 

6.22 

6.54 

7 

6.44 

7  23 

8 

7.11 

7.47 

» 

7  33 

816 

»<» 

8. 

8  40 

J 

8.22 

9.  9 

S 

844 

9.33 

» 

911 

lO.  2 

4 

9  33 

10.26 

n 

10 

10.50 

o 

10.22 

11  19 

7 

10.44 

1143 

8 

11,11 

12  12 

0 

11.33 

12.;J6 

no 

12. 

13.  5 

] 

12.22 

13.29 

a 

12.44 

13  53 

» 

1311 

14.22 

4 

13  33 

14  46 

K 

14. 

15.15 

0 

14.22 

15.39 

7 

1444 

10.  8 

8 

15.11 

16.32 

» 

1533 

17.  1 

40 

16. 

1725 

1 

16.22 

17.49 

iS 

16.44 

18.18 

» 

17.11 

18.42 

4 

17.33 

19  11 

R 

18. 

19.35 

A 

18  22 

20.  4 

7 

18.44 

20.28 

8 

l9U 

20.52 

0 

19.33 

21.21 

SO 

20. 

21.45 

1 

20  22 

22.14 

s 

20.4-^ 

22  38 

» 

21.11 

23.  7 

4 

21.33 

23.31 

5 

22. 

24. 

P«s. 

50 

7 
8 
9 

eo 

1 

2 

a 

4 
B 
6 

T 
8 
» 
70 
1 
8 

a 

4 
S 

o 

7 

8 

O 

80 

1 

a 
a 

4 

a 
o 


9  ins.  10  ins 


Std.  iMthsiStd  i)ithp 


18.18 
18  36 
18  54 
19.17 
19.35 
19.53 
20.16 
20.H4 
20  52 
21.15 
21.33 
21.51 
22.14 

22  32 
22.50 

23  13 
23.31 
1'3.49 
24.12 
24.30 

24  48 
25.11 

25  29 
25  47 
20.10 
2(5.28 
2646 

27.  9 
27.27 
2745 

28.  8 
7 1  28.26 
81  28.44 
!»!  29    7 

00'  29.25 
l!  29.43 
S  30.  6 
a  3(1.24 
4    30.42 

31.  5 
31.23 
31.41 

32.  4 
32  22 
32  40 


8 

O 

KM) 

S0(» 

nm 

400 

soo 

<M»0 


ri9? 


65 

98.10 
130.50 
163.35 
196.20 


20  20 
20  40 
21.  5 
21.25 
21.45 
22.10 
22.30 
22.50 
23.15 
23.35 
24. 

24  20 
24.40 
25.  5 
25.25 

25  45 

26  10 
26.30 
26.50 
27.15 

27  35 
28. 

28  20 
•^8  40 
29.  5 
29.25 
29.45 
30.10 

30  30 
3050 

31  15 

31  35 
32 
32.20 

32  40 

33  5 

33  25 
33.45 
34.10 

34  30 

34  50 

35  15 
35.35 
36 

36.20 
72.40 

109  5 
145  25 
181.45 
218.10 


700'229.  5  254.30 

SOO ^<3 1.4 5  290.50 

9OO'.i94.30  327.15 

1000ri27.15  363  35 

aOOO;G54.30  1727.15 


Pos. 


50 

7 
8 
O 
<M» 
1 
S 

a 

4 

a 
o 

7 
8 
0 
70 
1 
3 

a 

4 

5 
O 
7 

8 

n 

80 

1 
ss 
a 

4 

a 
o 


o 

90 


11  ins. 


12  ins. 


.Std.6.<itfaBSid  6&thi 


8 

» 

100 

k'OO 

a<M> 

4<»0 
S0(» 
000 

70O{ 
800 1 

ooo 

1000 
2000 


22.22 

22  44 

23.11 

23.33 

24. 

24.22 

24.44 

25.11 

2533 

26. 

26.22 

26  44 
27.11 

27  33 
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32.22 

35.19 

I0<><^ 

:  49(1.50 

546.25 

1000 

600. 

654.30 

Q 

27. 

30. 

i; 

33. 

36. 

aotx; 

981.45 

1090.50 

JiOOO 

12C0. 

1309.  & 

9  feet  by  2  inches. 
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13  ins 


Peg.    'std.  oHh^ 


36  36 
3717 
37.53 
38.34 
39.15 
39.51 
4032 
41.13 
4149 
42.30 
43  11 
4347 
44.28 
45  9 
45.45 

4t;.2n 

47.  7 

47  43 

48  24 
49.  5 
4941 
50.22 

51  3 
51.39 

52  20 
53.  1 
53.37 
54.18 
54.54 

55  35 
5(i.l6 

56  52 
57:^3 
5814 
58.50 
59.31 
60  12 

60  48 

61  29 
62.10 

62  46 
63.27 
64.  8 
64  44 
6525 

130.50 
196.20 
261  45 
327.15 
392.40 
458.10 
523.35 
589.  5 
654.30 
1309.  5 


"i 

s 

''I 

s 

»; 

10 

1 
» 

4 

5 
<l 

7 
8 
» 

1 

a 
» 

4 

s 

« 

7 
R 
1> 

no 
1 

2 

a 

4 

5 

n 

7 
A 
O 
40 
1 
» 

a 

4 
5 

o 

7 
8 
O 

so 

1 

a 

4 
5 


.39 
1.23 
2.  7 
2.46 
3.30 
4.14 
4.53 
5  37 
6.21 
7.  5 
744 
8.28 
9.12 
9.51 
10.35 

11  19 
12.  3 

12  42 

13  26 
14.10 
1449 
15  33 
16.17 
17  1 
17.40 
18.24 
19.  8 
1«  17 
20.31 
21.15 
21  54 
223S 
2.5.22 
2i  6 
24.45 
25.29 
2ti.l3 
26.52 
27.36 
•J  8. 20 
29.  4 
29.43 
30.27 
31.11 
31.50 
32  31 
3318 
34.  2 
34  41 
35.25 
36.  9 

36  48 

37  32 
38.16 
39. 


14  ins. 

.Std.  55thi. 

Pen. 

1 

.42 

129 

3 

2.16 

a 

3.  3 

4 

3.45 

0 

4.32 

0 

5.19 

7 

6.  6 

8 

6.48 

0 

7.35  1 

10 

8.22  i 

1 

9.  9   ; 

» 

9.51   i 

a 

10.38  1 

4 

1125  \ 

a 

12.12 

0 

12.54 

!       7 

1341 

8 

14.28 

0 

15.15 

mi 

16.  2 

1 

16.44 

» 

17.31 

a 

18.18 

4 

19.  5 

s 

19.47 

n 

20.34 

7 

2121 

8 

22.  8 

0 

2250 

ao 

23  37 

1 

24  24 

» 

2.-).  11 

a 

25..03 

4 

26  40 

n 

27.27 

0 

28.14 

7 

29.  1 

8 

29.43 

0 

30.30 

40 

31,17 

1 

32.  4 

S 

32.46 

a 

33.33 

4 

34  20 

5 

35.  7 

« 

35  49 

7l 

36.36 

8 

37.23 

0| 

38.10 

BO 

.38.52 

1: 

39.39 

»: 

40  26 

» 

41.13 

4 

42. 

1 

5 

15  ins. 


.>^td.  55(he 


.45 
1.35 
2  25 
3.15 
4.  5 
4  50 
5.40 
6.30 
7.20 
8.10 
9. 

9.45 
10.35 
11.25 
12.15 
13.  5 
13.50 
14.40 
15.30 
16.20 
17  10 
18. 
1S.45 
19.35 

20  25 

21  15 
22.  5 
22.50 
23.40 
24.30 
2.').20 
26.10 
27. 
27.45 
28  35 
29.25 
3015 
31.  5 
31.50 
32.-10 
33.30 
34.20 
3.').10 
3<i. 
36.45 
37.35 
38.25 
39,15 
40.  5 
40.50 
41.40 
42.30 
43  20 
44.10 
45. 


16  ins 

Pos. 
SO 

13  ins. 

14  ins. 

Std.55ths 

Std  &5ih.« 

Sid  65th8 

.48 

39.39 

42.42 

1.41 

7 

40  23 

43.29 

2.34 

8 

41.  7 

44.16 

3  27 

0 

41.46 

45.  3 

4  20 

oo 

42.30 

4545 

5.13 

1 

4314 

46.32 

6.  6 

s 

43  53 

47.19 

6.54 

a 

4437 

48.  6 

7.47 

4 

45.21 

48.48 

8  40 

s 

46.  5 

4935 

9.:i3 

0 

46  44 

50.22 

10.26 

7 

47  28 

51.  9 

11.19 

8 

48  12 

51.51 

12.12 

0 

48.51 

52.38 

13    5 

70 

49.35 

53.25 

13.53 

1 

50.19 

54  12 

14  46 

!£ 

51.  3 

54..^4 

15  39 

a 

5142 

55.41 

16.32 

4 

52  26 

56.28 

17  25 

5 

53  10 

57.15 

18.18 

O 

53.49 

58.  2 

19.11 

7 

54  33 

58.44 

20.  4 

8 

55.17 

59  31 

20.52 

0 

56.  1 

60.18 

21.45 

8<» 

56  40 

61    5 

22.38 

1 

57.24 

6147 

23.31 

a 

58.  8 

62.34 

24  24 

a 

58  47 

83.21 

25.17 

4 

59.31 

64.  8 

26  10 

a 

6(1.15 

64  50 

27.  3 

o 

60  54 

65.37 

27.51 

7 

61.38 

66.24 

28.44 

8 

62  22 

67.11 

29.37 

» 

63.  6 

67.53 

30.30 

00 

6345 

68.40 

31.23 

1 

64.29 

69.27 

32  16 

» 

65.13 

70.14 

33.  9 

a 

65.52 

71.  1 

34    2 

4 

66  36 

71.43 

34  50 

5 

67  20 

72.30 

35.43 

0 

68    4 

73  17 

36.36 

7 

68  43 

74.  4 

37  29 

8 

69.27 

74.46 

38  22 

» 

70.11 

75.33 

39.15 

100 

70.50 

76  20 

40.  8 

300 

141.45 

152.40 

41.  1 

aoo 

212.40 

229    5 

4149 

400 

28335 

30.5.25 

42.42 

000 

354.30 

381.45 

43.35 

ooo 

425.25 

458.10 

44.28 

700 

496  20 

534  30 

45.21 

800 

567.15 

610.50 

46.14 

000 

638.10 

687.15 

47.  7 

1(N>0 

709.  5 

763  35 

48. 

aooo 

141810 

1527.15 

Pex. 


15  ins. 


Std.  55ths 


SO 

7 

8 

O 

00 

1 

3 


a 

4; 

5 
6 

7 

t: 

ro 
1 

3 

a 

4 

s 
o 

«! 

0 
80 

! 

«l 
7 

8 

O 

00 

1 

3 

•'» 

4 

S 

0 

7 

8 

t» 

100 

300 

SUM 

4(W) 

SOO 

<I00 

700 

800 

DOO 

lOOO 

8000 


45.45 

46.35 

47.25 

48.15 

49.  5 

49.50 

50  40 

51.30 

52.20 

5310 

54. 

54.45 

55  35 

56  25 
57.15 
58.  5 
58  50 
59.40 
60.OV 
61.20 
62.10 
63. 
63.45 
64.35 
65.25 
66.15 
67.  5 
67  50 
68.40 
69.30 
70.20 
71.10 
72. 
72.45 
73  35 
74.25 
75.15 
76  5 
76  50 
77.40 
78.30 
79.20 
80.10 
81. 
81.45 

163.35 
245.25 
327  15 
409.  5 
490.50 
572  40 
654.30 
736.20 
818.10 
1636  20 


16  ins. 


Std.  56ths 

48.48 
49.41 
50.34 
51.27 
52.20 
53.13 
54.  6 
54.54 
55.47 
56.40 
57.33 
58  26 
59.19 
60.12 
61.  5 
61.5S 
6246 
63.39 
64.32 
65.25 
66.18 
67.11 
68.  4 
68  52 
69.45 
70  38 
71.31 
72  24 
73.17 
74.10 
75.  3 
75.51 
76.44 
77.37 
78.30 
79.23 
80.16 

81.  9 

82.  2 
8250 
83-13 
84  36 
85.29 
86  22 
87.15 

174  30 
261.45 
349.  5 
436.20 
523  35 
6l0.r)0 
698.10 
785.L5 
872.40 
1745  25 


■  M'  i'i 


,m 


Jm , 
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'■"m 


m 


■fisv: 
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9  feet  by  2  inches. 


nins 

18  ins 

P«a. 
1 

18  ins. 

20  ins. 

P». 

1 

21  ins 

22  ins. 

Po«. 

1 

23  inn 

24  ins. 

Pm. 

Std.55thg 

Sld.  65thf< 

Std  5Stb8 

Std.6&thg 

Std.  5.<th» 

8td.  66th.s 

.•itd.  5.5rhs 

Sta.  65ib« 

1 

.51 

.54 

1.  2 

1.  5 

1.  8 

1.11 

1.14 

1.17 

8 

147 

153 

8 

2    4 

2.10 

S 

2.16 

2  22 

8 

2  28 

2.34 

SI 

2.43 

2.52 

a 

3.  6 

3.15 

fl 

3.24 

3.33 

a 

3.42 

3.51 

4 

3  39 

3.51 

4 

4.  8 

4  20 

4 

4  32 

4.44 

4 

5.  1 

5.13 

s 

4.35 

4.50 

s 

5.10 

5.25 

fi 

5.40 

6. 

6 

6.15 

6.30 

n 

6.31 

5.49 

o 

GlJ. 

6.30 

<l 

6.48 

711 

« 

7  29 

7.47 

7 

6.27 

6.48 

7 

7  14 

7.35 

* 

8    1 

8  22 

7 

8.43 

9.  9 

H 

7.23 

7.47 

8 

816 

8  40 

h 

9    9 

9.33 

8 

10.  2 

10.26 

tt 

8.19 

8.46 

0 

9.18 

945 

11 

10.17 

10.44 

0 

11.16 

11.43 

10 

9.15 

9.45 

10 

10.20 

10  5(1 

Kl 

11.25 

12. 

10 

12.30 

13.  5 

] 

10.11 

1044' 

] 

11.22 

12. 

] 

12  33 

13.11 

1 

13.41 

1422 

8 

11.  7 

1143 

8 

12  24 

13.  5 

a 

13.41 

14  22 

8 

15.  3 

15.39 

:i 

12.  3 

1242 

a 

13.26 

14.10 

:i 

14.49 

15  33 

a 

16  17 

17    1 

4 

12.54 

13.41 

4 

14  28 

15  15 

4 

16.  2 

16  44 

4 

17.31 

18  18 

n 

13.50 

14.40 

S 

15.30 

16.20 

n 

17.10 

18. 

6 

18.4.i 

19  35 

« 

14.46 

l5.o9 

0 

16.32 

17.25 

(1 

18.18 

19.11 

» 

20.  4 

20.52 

7 

15.42 

16.38 

7 

17.34 

18.30 

7 

1926 

2(:.22 

7 

21  18 

22.14 

8 

16.38 

17.37 

8 

18.36 

19.35 

H 

20.34 

21.33 

8 

22.32 

23.31 

» 

17.34 

18.36 

0 

19.38 

20.40 

11 

21.42 

22.44 

9 

23.46 

24.48 

80 

18  30 

19.35 

80 

20  40 

2145 

80 

22.50 

24. 

80 

25.  5 

26  10 

J 

19.26 

20.34 

J 

21.42 

22  50 

J 

24.  3 

25.1 1 

1 

26. 19 

27  27 

8 

20.22 

21.33 

8 

22.44 

24. 

8 

25.11 

26.22 

8 

27.33 

2844 

:i 

2118 

22  .•<2 

a 

23.46 

25.  5 

a 

26.19 

27  33 

a 

28.47 

30.  6 

4 

22.14 

23  31 

4 

24  48 

2610 

4 

27.27 

28  44 

4 

30    6 

3123 

s 

23.10 

24  30 

R 

25  50 

27.15 

n 

28.35 

30. 

5 

3120 

32.40 

II 

24.  6 

25.29 

n 

26.52 

28  211 

<( 

29.43 

31.11 

« 

32  34 

34.  2 

7 

25    2 

26.28 

7 

27  54 

29.25 

7 

30.51 

32.22 

.     7 

33.4S 

3.5.19 

8 

25.53 

27.27 

8 

29    1 

30.30 

8 

32.  4 

33  33 

8 

35.  7 

36  36 

1» 

26.49 

28.26 

0 

30.  3 

31.35 

0 

33.12 

34.44 

» 

36.21 

37  53 

ao 

27.45 

29  25 

ao 

31.  5 

32.40 

80 

34.20 

36. 

»<» 

37.35 

39  15 

1 

28  41 

30.-'4 

1 

32.  7 

33.45 

1 

35  28 

37.11 

1 

38  49 

40.32 

8 

29.37 

31.23 

8 

33.  9 

34  50 

8 

36.36 

38.22 

8 

40.  8 

4149 

:i 

30.33 

32.22 

a 

34.1 1 

36. 

a 

37  44 

39.3b 

a 

41.22 

43.11 

4 

31.29 

33.21 

4 

35.13 

37.  5 

4 

38.52 

40.44 

4 

42  36 

44  28 

S 

32.25 

34.20 

s 

36.15 

38.10 

s 

40.  5 

42. 

» 

43.50 

45  45 

n 

33  21 

35.19 

0 

37.17 

39.15 

0 

41.13 

43.11 

O 

45.  }» 

47-  7 

7 

34  17 

36.18 

7 

38.19 

40  20 

7 

42.21 

44-22 

I 

46.23 

48.24 

8 

3513 

37.17 

8 

39  21 

41.25 

8 

43  29 

4533 

t^ 

4737 

49.41 

» 

36.  9 

3S.16 

0 

40.23 

42.30 

«» 

44  37 

46.44 

*^ 

48,51 

51.  3 

40 

37.  5 

39.15 

40 

41.25 

43  35 

40 

45.45 

48. 

40 

50  10 

5220 

1 

38.  1 

40.14 

1 

42  27 

44.40 

1 

46.53 

49.11 

1 

5124 

53.37 

8 

38  52 

41.13 

8 

43.29 

45.45 

8 

48.  6 

50  22 

8 

52  38 

54.54 

a 

39.48 

42.12 

a 

44.31 

46.50 

a 

49.14 

5133 

a 

53  52 

5616 

4 

40  44 

4311 

4 

45  33 

.48.     ! 

4 

50.22 

52.44 

4 

5.").  11 

57.33 

4140 

44.10 

s 

46  35 

49    5 

6 

5l.:^o 

54. 

s 

56  25 

5850 

^\     423Q 

45    0 

o 

47  37 

50.10 

o 

5-38 

55.11 

o 

57.3!» 

60.12 

'>,     43  32 

46    8 

7 

48  39 

51  15 

7 

53.46 

56.22 

7 

58.53 

61.29 

H[     44  28 

47.  7 

8 

49.41 

52  20 

8 

54  54 

57.33 

8 

60.12 

62.46 

«j     4;).21 

48.  6 

«» 

50.43 

53.'.:5 

0 

56.  7 

58-44 

0 

61  26 

64.  8 

(UV     46  20 

49.  5 

n(» 

5145 

54.30 

SO 

57.15 

60. 

BO 

62  40 

65.25 

KM)'     'J2  40 

98.10 

100 

103.35 

109.  6 

100 

114.30 

120. 

100, 

125.25 

130.50 

8(Ml'   185  25 

196.20 

800 

207.15 

21810 

800 

229    6 

240. 

8<N> 

250.50 

261.45 

aiN)    278.10 

294.30 

a(M» 

310.50 

327.15 

aoo 

34335 

360. 

»ooj 

376  20 

392.40 

44M»    370  50 

392  40 

400 

414.30 

436  20 

400 

458.10 

480. 

400 

501.45 

523  35 

600 

463  35 

490.50 

soo 

518  10 

545  25 

,600 

572.40 

600- 

SOO 

62715 

654  30 

{{)  feet  by  2  Inches. 
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1.17 

2.34 

3.51 

5.13 

G.30 

7.47 

9.  9 

10.26 

11.43 

13.  5 

1422 

15.39 

17  1 

18  18 

19  35 
20.52 
22.14 
23.31 
24.48 
2G10 
27  27 
28.44 
30.  6 
3123 
32.40 
34.  2 
35.19 
3fi  36 
37  53 
39  15 
40.32 
4149 
43.11 

44  28 

45  45 
47.  7 
48.24 
49.41 
51.  3 
5220 
53.37 
54.54 
5616 
57.33 
58  50 
60.12 
61.29 
62.46 
64.  8 
65.25 

130.50 
261.45 
392.40 
523  35 
654  30 


1 
2 

n 

4 

u 

7 
H 
W 
10 
I 
» 
» 
4 
(I 
« 
7 
8 
» 

] 

a 

» 

4 

n 
o 

7 
8 
1> 

'111 

:t 

4 

R 
« 


71 


8 

»! 

40 
1 

:i 

4 
S 

o 

7 
8 

o: 

50 1 

1! 

si 
a' 

4 

ftl 


5  ins. 

6  ins 

Sld.  56tlib 

Std.  6jtb8 

.20 

.17 

.33 

40 

.50 

1    5 

112 

1 .25 

1.28 

145 

145 

2  10 

2.  7 

2  30 

2.23 

2  50 

2.40 

3.15   ; 

3.  2 

3  35 

3.18 

4. 

3  35 

4  20 

3.52 

4.40 

4.13 

6    5 

430 

5.25 

447 

5  45 

5.  8 

6.10 

5.25 

6  30 

5.42 

6.50 

6.  3 

715 

6  20 

7.35 

6  37 

8. 

6.53 

8.20 

715 

8.40 

7  32 

9.  5 

7.48 

9.25 

8  10 

9.45 

8.27 

10  10 

8  43 

10.30 

9.  6 

10  50 

9  22 

11  15 

9  38 

1135 

10. 

12. 

10  17 

12  20 

10  33 

12  40 

10.50 

13.  5 

11  12 

13  25 

11.28 

13.45 

1145 

14  10 

12.  7 

14  30 

12  23 

14.50 

12  40 

1515 

13.  2 

1535 

13.18 

16. 

13.35 

16.20 

13.52 

16.40 

14.13 

17.  5 

14.30 

1725 

14.47 

17  45 

15.  8 

1810 

15.25 

18  30 

15.42 

18.50 

16.  3 

1915 

16.20 

19.36 

16.^7 

20. 

Peg. 


7  ins. 


.t(l    bbthf 


I 

n 
o 

7j 
8 
» 
lO 
1 
» 

4^ 

fi\ 

n 

7 
8 
» 
»0 
1 

it 

si 

4 
9 

O 

7i 
8 

«; 

2K0 

ll 

» 

4j 

i 

7 
8 

40 

1 

» 
4 
9 
O 

7 

8 

O 

SO 

1 
» 

4 

a 


.23 
.47 
1.15 
138 
2  7 
2.30 
2.53 
3.2-' 
3.45 
413 
437 

5  5 
5L8 
562 

6  20 

6  43 
7.12 

7  35 
8.  3 
8.27 

8  50 

9  18 
9  42 

10.10 

10.33 

11,  2 

1125 

11.48 

12.17 

12.40 

13.  8 

13.32 

14. 

14.23 

14.47 

15.15 
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ftftO 

600. 

640. 

] 

44  11 

47  33 

] 

51. 

54.22. 

700 

606  37 

653.18: 

700 

700. 

746  37 

S 

45.  4 

48.29 

S 

52. 

55.26 

800 

693.18 

746,37  i 

800 

800. 

853  18 

a 

45.51 

49.26 

a 

53. 

66.29 

no<i 

780. 

840.      i 

000 

900. 

960 

4 

46.44 

50  22 

4 

54. 

67.33 

1000 

866.37 

933.18 

1000 

l.%0. 

1066  37 

6 

47.37 

61.18 

R 

65. 

58.37    5 

2000 

.733.18 

I866.37ij 

2«00 

2000. 

2133.18 

I J  feet  by  2  inches. 


J  29 


59  40 
CO  44 
6148 
62.51 
64. 

65.  4 

66.  7 
67.11 
68  15 
69.18 
70  22 
71.26 
7229 
73.33 
74.37 
75  40 
76.44 
77  48 
78.51 
80. 

81.  4 

82.  7 
83  11 
84.15 

85  18 

86  22 
87,26 
88  29 
89.33 
90.37 
91.40 
92,44 
93.48 
94  51 
96. 

97.  4 

98.  7 
99.11 

10015 
101.18 
102.22 
103  26 
104.29 
105.33 
106  37 
213,18 
320. 
426.37 
r.33.18 
640. 
746  37 
853  18 
960 

1066  37 
2133.18 


n  ins. 

18  ins. 

Md  65lh9 

Pm. 
1 

19  ins 

20  ins. 

Po.i. 
5i» 

n  ins. 

iSid  5.)th8 

l8  ins 

'sul.  iSthi- 

I 

67.11 

Fo- 
ri,* 

19  ins. 

20  ins. 

Pe» 

Sid.  65tli? 

Std.  65ih!. 

Md.  6athf 

&td  55t,h8 

>td  ..athg 

] 

1.  7 

1.11 

1.15 

1.18 

63.26 

7»t.51 

74  37 

iS 

2.15 

222 

S 

2.29 

L.37 

7 

64.33 

68  22 

7 

72.11 

76. 

» 

3.22 

3.33 

a 

3.44 

4. 

8 

65.40 

69  33 

8 

73.26 

77.18 

4 

4.29 

4.44 

4 

5.  4 

518 

0 

66.48 

70  44 

» 

74.40 

78.37 

n 

5.37 

6. 

n 

6.18 

6.37 

00 

68. 

72. 

00 

76 

80. 

« 

6.44 

7.11 

o 

7.33 

8. 

1 

69.  7 

73-11 

1 

77  15 

81.18 

7 

7.51 

8  22 

7 

8.48 

9  18 

2 

70  15 

74.22 

s 

.  78.29 

82.37 

8 

9    4 

9.33 

8 

10.  7 

10  37 

:t 

7122 

75  33 

a 

79.44 

84. 

n 

10.11 

10.44 

» 

11.22 

12. 

4 

72.29 

76.44 

4 

81.  4 

85.18 

10 

1118 

12. 

10 

12.37 

13.18 

5 

73.37 

78. 

s 

82  18 

86.37 

1 

12.26 

1311 

1 

13  51 

14.37 

0 

74.44 

79.11 

0 

83.33 

88. 

s 

13.33 

14.22 

s 

15.11 

16. 

7 

75.51 

80.22 

7 

84.4^ 

89  18 

!l 

14.40 

15.33 

a 

16.26 

17.18 

8 

77.  4 

81.33 

8      86.  7 

90.37 

4 

15.48 

16.44 

4 

17.40 

18.37 

0 

78.11 

82  44 

«i     87.22 

92. 

n 

17. 

18. 

R 

19. 

20 

70 

79.18 

84. 

70;     88  37 

93.18 

<» 

18.  7 

19.11 

41 

20.15 

21.18 

1 

80.26 

85  11 

1 

89.51 

94.37 

7 

19.15 

20.22 

7 

21.29 

22  37 

S 

8133 

86.22 

ts 

91.11 

96. 

H 

20.22 

21. .33 

8 

22.44 

24. 

a 

82  40 

87.33 

» 

92.26 

97.18 

» 

21.29 

22.44 

l> 

24    4 

25.18 

4 

83  48 

88  44 

4 

93.40 

98.37 

S» 

22  37 

24. 

SO 

2518 

26.37 

« 

85. 

90. 

5 

95. 

1(10. 

1 

23.44 

25.11 

1 

26.33 

28. 

O 

86.  7 

91  11 

« 

96.15 

101.18 

•s 

24  51 

2.;.22 

s 

27.48 

29.18 

7 

87.15 

92  22 

7 

97.1:9 

102.37 

•l 

26.  4 

27.33 

a 

29.  7 

30.37 

8 

88  22 

93  33 

8 

98  44 

104 

4 

27.11 

28.44 

4 

30.22 

32. 

0 

89.29 

94  44 

0 

liiO.  4 

105  18 

a 

28.18 

30. 

n 

31.37 

33  18 

80 

90.37 

96. 

80 

101.18 

106.37 

n 

29.26 

31.11 

0 

32.51 

34.37 

1 

91.44 

97.11 

1 

102.33 

108. 

7 

30  33 

32.22 

7 

34.11 

36. 

» 

92.51 

98.22 

S 

1 03  48 

109.18 

H 

31.40 

33  33 

8 

35  26 

37.18 

a 

94.  4 

99  33 

a 

105.  7 

110.37 

U 

32  48 

34  44 

0 

36.40 

38.37 

4 

95.11 

100.44 

4 

106  22 

112. 

»0 

34. 

36. 

ao 

38. 

40. 

a 

9(5.18 

102. 

a 

107  37 

113.18 

1 

35.  7 

37.1 1 

] 

39.15 

41.18 

n 

97.26 

Ifi3  11 

il 

108.51 

114.37 

a 

36.15 

38.22 

s 

40.29 

42.37 

7 

98.33 

104  22 

7 

110.11 

116. 

a 

37  22 

39.33 

a 

41.44 

44. 

8 

99.40 

1(»5.33 

8 

111.26 

117  18 

4 

38  29 

40.44 

4 

43.  4 

45.18 

0 

lU0  4.- 

106.44 

0 

11240 

118.37 

n 

39  37 

42. 

n 

44.18 

46.37 

«»0 

1112. 

108. 

00 

114. 

12). 

<i 

40.44 

43.11 

0 

45  33 

48. 

■«n 

103.  7 

100.11 

] 

115.15 

121.18 

7 

41.51 

44  22 

7 

46  48 

49.18 

2 

K4.15 

110.22 

•4 

116  29 

122  37 

H 

43.  4 

45.33 

8 

48.  7 

50.37 

a 

105  22 

11133 

a 

11744 

124. 

f» 

44.11 

46.44 

i      tt 

49  22 

52 

4 

106.29 

112.44 

4 

119.  4 

125  18 

40 

45.18 

48.       j 

40 

50.37 

53.18 

5 

107.;}7 

114. 

S 

120.18 

126.37 

1 

46  26 

49.11 

1 

51.51 

54.37 

0 

108  44 

115.11 

0: 

12133 

128. 

S 

47.33 

50.22 

a 

53.11 

56. 

7: 

I0!i.51 

116.22 

7| 

122.48 

129.18 

a 

48.40 

51.33 

a 

54.26 

57.18 

8! 

111.  4 

117.33 

8, 

124.  7 

130  37 

4 

49.48 

52.44 

4 

55.40 

58.37 

» 

112  11 

118.44 

0 

125.22 

132. 

n 

51. 

54 

R 

57. 

60. 

100 

113.18 

120. 

100 

1 26.37 

133.18 

« 

52.  7 

55.11 

« 

58.15 

61.18 

300 ; 

226.37 

240. 

soo 

253.18 

266  37 

7 

.^3.15 

56  22 

7 

59.29 

62.37 

aoo 

340. 

360. 

a<N» 

380. 

4(,0 

8 

54.22 

57.33 

8 

60.41 

64. 

4<>»'l 

453.18 

480, 

400 

506.37 

533.18 

0 

55  29 

58.44 

0 

62.  4 

65.18  , 

t»* 

566  37 

600. 

soo  ^i^.i8 

666.37 

SO 

56.37 

60. 

50 

63.18 

66.37 

ii%ny 

680. 

720. 

«(NI    '  ''^'• 

800 

1 

57.44 

61.11 

X 

64  33 

68. 

'T'Mi 

793.18 

840. 

700    ^86  37 

9.33.!  8 

s 

58.51 

62  22 

2 

65  48 

69.18 

*fim 

906.37 

960. 

800^)13  18 

1066.37 

a 

tiO.  4 

63.33 

a 

67.  7 

70.37 

i»oo 

1020 

1080. 

oooiuo. 

1 200. 

4 

61.11 

64.44 

4 

68.22 

72 

imw 

11.33,18 

1200. 

]0(M)  1266  37 

1333.18 

9 

62.18 

^6. 

C 

69.37 

73.18  \ 

;iO»oi 

2206.37, 
33 

2i00. 

2000 

2533.18] 

2666.37 

I" ,,; :  t ';, 

ill-'  1  i^ 


m 

'■  ■-.'*■■ 
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1 1  feet  by  2  inches. 


21  ins, 22  ins, 


tit 


iAi  i 


Pes.    'Std.  SothsiJtd.  6.>ths 


1 

:i 

4 

S 

a 

7 

8 

tl 

10 

1 

a 
:i 

4 

a 

« 

7 
8 
» 

1 

a 
» 

4 

n 

7, 

8 

» 

310 

1 

a 
a 

4 

n 

II 

7 
8 
111 
40 
1 

a 
}i 

4 
S 

n 


8 

II 

SO 


122 

2.44 

4  11 

5.33 

7. 

8  22 

9.44 
11  11 
12.33 
14. 
15.22 
16  44 
1811 
19  33 
21. 
22  22 
23.44 
25.11 
20.33 
28. 

29.22 
30.44 
3211 

33.33 

35. 

36  22 

37.44 

39  11 

40.33 

42. 

43.22 

44.44 

46  11 

47  33 
49. 
50.22 
51.44 
53.11 
5433 
56. 
57.22 
58.44 
60.11 
61.33 
63. 
64  22 
65.44 
67.11 
6833 


70. 
100  140. 
800'280. 
8OO-J20. 

400, -'eo. 

BOO,700. 


23  ins. 


Pw. 


1.26 

2  51 

422 

5  48 

718 

8.-I4 
10.15 
11.40 
13  11 
14.37 
16  7 
1733 
19.  4 
20  29 
22. 

23  26 

24  51 
26.22 
27  48 
-.9.18 
30.44 
32.15 
33.40 
35.11 
36  37 

38  7 

39  33 
41.  4 
42.29 
44 

45.26 
46  51 
48.22 
49  48 
51.18 
52.44 
54.15 
55  40 
57.11 
58.37 
60.  7 
6133 
63   4 
64.29 
66. 
67  26 
68.51 
70.22 
71.48 
73.18 

146.37 

293.18 

440. 

68637 

733.18 


24  ins 


>tiJ.  5.5th8 


1 

a 
» 

4 

n 
o 

7\ 

i 

10 

Ij 

a 
» 

4 

n 

« 

7 
8 
O 

ao 
1 
a 
» 

4 

8 
O 

:io 
1 
a 
» 

4 

5 

n 

7 
8 
O: 
4<» 
1 

a 
» 

4 

o 


o 
so 

100 

aoo 
aoo 

4<N) 


."'til.  55th8 


1.29 

3.  4 

4  33 

6.  7 

7  37 

911 

10.40 

12.15 

13.44 

15.18 

16  48 

18.22 

19.51 

21.26 

23. 

24.29 

26.  4 

27  33 

29.  7 

30.37 

32  11 

33  40 
35.15 
36  44 
3818 
39.48 
41.22 
42.51 
44.26 
46. 
47.29 

49  4 

50  33 
52.  7 
53  37 
5511 
56.40 
58.15 
59  44 
61.18 
62  48 

64  22 

65  51 
67  26 
69 

70.29 
72.  4 
73  33 
75.  7 
76  37 

153.18 
306.37 
460. 
61.3.18 
SOO,766.37 


25  ins. 


Pea. 


1  33 
3.11 
4.44 
6.22 
8. 

9.33 
11.11 
1244 
14.22 
16 

17.33 
1911 
20  44 
22.22 
24. 
25.33 
27.11 
28.44 
30  22 
32. 
33.33 
3511 
36.44 
38  22 
40. 
41  33 
43.11 
44  44 
46.22 
48. 
49.33 
51  11 
52.44 
54  22 
56. 
57.33 
59  11 
60.44 
(;2  22 
64. 
65  33 
67.11 
68.44 
70  22 
72. 
73.33 
75.11 
76.44 
78.22 
80. 
160. 
320. 
480. 
640. 
800. 


8til.6i)th^ 


] 

s 
» 

4 

6 

0 
7 
»] 
II 
1(1 
1 
S 

:i 

4 

6 

« 
7 
tH 
0 

so 
J 
a 
» 

4 

5 

0 
7 
8 
» 
»0 
1 


4 
S 

O 
7 
8 
0 
40 
1 

a 
a 

4 

s 

o 


o 
so 

100 
800 
800 
400 


26  ins. 


28  ins. 


1.37 

3.18 

5. 

6.37 

8.18 

10. 

11.37 

13  18 

15. 

16  37 

18.18 

20. 

21.37 

23.18 

25. 

26.37 

28.18 

30. 

3137 

33.18 

35. 

36.37 

38.18 

40. 

41.37 

43.18 

45. 

46  37 

48.18 

50. 

5137 

53.18 

55. 

56.37 

58.18 

60. 

61.37 

63.18 

65. 

66.37 

68.18 

70. 

71.37 

73.18 

75. 

76.37 

78.18 

80 

81.37 

83.18 

166.37 

333.18 

500. 

666  37 


SOO|833.18 


Stii.  &6tb8 
1.40 

3.26 
5.11 
6.51 
8.37 
10.22 
12    7 
13,48 
1 5.33 
17.18 
19.  4 
20.44 
22  29 
2415 
26. 
27  iO 
29.26 
31  11 
32.51 
34  37 
36.22 
38.  7 
39.48 
41.33 
43.18 
45.  4 
46  44 
48.29 
50.15 
52. 
53.40 
55.26 
57.11 
5«.51 
60  37 
62  22 
64.  7 
65  48 
67  33 
69.18 
71.  4 
72.44 
74.29 
76.15 
78. 
79  40 
81.26 
83.11 
84.51 
86.37 
17.3.18 
346.37 
520. 
693.18 
866.37 


» 
10 

1 

a 

a 

4 
S 
O 

7 
8 
0 

ao 

1 
a 
a 

4 

S 

o 

7 
8 
O 

ao 
1 

•> 

a 

4 

s 

o 

7 
8 
O 
40 
1 

a 

a 

4 
S 

o 

7 

8 

O 

SO 

100 


1.44 
3.33 
5.22 
7.11 
9. 
10.44 
12  33 
14.22 
16.11 
18. 
19.44 
2133 
23.22 
25.11 
27. 
28.44 
30.33 
32.22 
34.11 
36. 
37.44 
:59.33 
4122 
43.11 
45. 
46.44 
48.33 
50  22 
52.11 
54. 
55.44 
57  33 
59.22 
61.11 
63. 
61.44 
66.33 
68  22 
70.11 
72. 
73.44 
7.5.33 
77.22 
79.11 
81. 
82.44 
84.33 
86  22 
88.11 
90. 

isr. 


aiKt'otr,. 
4fe?^|720. 
SO4>|^0U.       |933.18 


22.22 
2415 
26.  7 
28 

29  48 
3140 
33.33 
35.26 
37.18 
39.11 
41.  4 
42.51 
44.44 
46.37 
48.29 
50  22 
52.15 
54.  7 
56. 
57.48 
59.40 
61.33 
63.26 
65.18 
67.11 
69.  4 
70.51 
72.44 
74  37 
76.29 
78  22 
80.15 
82.  7 
84. 
85  48 
87.40 
89.33 
91.26 
93.18 
ld6  37 
3;:.  tS 

746  37 


1.48 

3.40 

5.33 

7.26 

918 

11.11 

13.  4 

U.51 

16  44 

1837 

20  29 

2J.22 

2415 

26.  7 

28 

29  48 
3140 
33.33 
35.26 
37.1b 
39.11 
41.  4 
42.51 
44.44 
46.37 
48.29 
50  22 
52.15 
54.  7 
56. 
57.48 
59.40 
61.33 
63.26 
65.18 
67.11 
69.  4 
70.51 
72.44 
74  37 
76.29 
78  22 
80.15 
82.  7 
84. 
85  48 
87.40 
89.33 
91.26 
93.18 
186  37 
37:^  18 

:5('.o. 

1746  37 
1933.18 


12  feet  by  2  inches. 


.131 


5  ins. 

6  ins 

»td.  ofiihs 

P08. 
1 

7  ins. 

8  ins 

Std    53tli.- 

Pes. 

5  ins. 

6  ins. 

Pes.    : 
50 

7  ins. 

8  ins. 

Pes. 

Sid   55iba 

-td    56th8 

»td.  55thB' 

Std.  o6ths 

itd  65tlii< 

Std.  561  hs 

1 

20 

.24 

.28 

.32 

50 

20.20 

24  24 

28.28 

32.32 

a 

.40 

.48 

S 

1    1 

1.  9 

7l 

20.40 

24.48 

7 

29.  1 

33.  9 

:i 

1.  5 

1  17 

» 

1.29 

1.41 

8 

21.  5 

25,17 

8 

29.29 

33.41 

4 

1.25 

141 

4 

2    2 

2.18 

0 

21.25 

25.41 

0 

30.  2 

34.18 

5 

145 

210 

S 

2  30 

2.50 

©0 

21.45 

26.10 

60 

30.30 

34.50 

« 

210 

2.34 

« 

3   3 

3.27 

1 

22.10 

26.34 

1 

31.  3 

35.27 

7 

230 

3.  3 

7 

3  31 

4.  4 

8    22  30   1 

27.  3 

8 

3131 

36.  4 

8 

2.50 

3  27  , 

8 

4.  4 

4  36 

a 

22  50 

27  27 

a 

32.  4 

36.36 

1» 

3.15 

3.51 

0 

4  32 

5.13 

4 

23.15 

27  51 

4 

32.32 

37.13 

lO 

3  35 

4.20 

10 

5.  5 

5.45 

s 

23  35 

28.20 

s 

33.  5 

37.45 

1 

4. 

4.44 

] 

5.33 

6.22 

O    24. 

28.44 

0 

33.33 

38.22 

s 

4  20 

5.13 

s 

6.  6 

5  54 

7 

24.20 

29.13 

7 

34.  6 

38.54 

» 

4.40 

5.37 

» 

6.34 

7.31 

8 

24.40 

29  37 

8 

34.34 

39.31 

"  4 

5.  5 

6.  6 

4 

7.  7 

8.  8 

O 

25.  5 

30.  6 

0 

35.  7 

40.  8 

**! 

5.25 

6  30 

s 

7.35 

8  40 

70 

25  25 

30.30 

rro 

35.35 

40.40 

« 

5.45 

6  54 

o 

8.  8 

9.17 

1 

25.45 

30.54 

1 

36.  8 

41.17 

7| 

6  1U 

7.23 

7 

8.36 

9.49 

8 

26.10 

31.23 

8 

36.36 

4149 

s' 

0.30 

7  47 

8 

9.  9 

10.26 

a 

26  30 

3147 

a 

£7.  9 

42.26 

» 

6.50 

816 

» 

937 

11.  3 

4 

26  50 

32.16 

4 

37.37 

43.  3 

K» 

715 
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12.  7 
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13.13 
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14  49 
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0 
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80 
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1 
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S 
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a 
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4 
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5.  2 

537 
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14.27 
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15.42 
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17.  1 
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22.  3 
22.38 
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23  52 
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25.46 
26.26 
27.  6 
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30.14 
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31.28 
32.  8 
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22.25 
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27  23 
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24.  2 
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29  43 

25.12 

30  14 
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30  40 
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31.11 

26  22 

31.37 

26.43 
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27.10 

32  34 

27.32 

33.  5 

27  53 

33  31 

28.20 
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28.42 
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20.30 

35.25 
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30.18 

36  22 
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36  48 

31.  7 

37  19 

3128 

37.45 

31.50 

38  16 

H2.17 

38.42 

32  38 

39.13 

33.  5 

39  39 

33.27 

40  10 

33.48 

40  36 

34  15 

41    7 

34  37 

41.33 

35.  3 

42    4 

35.25 

4230 

35  47 

43.   1 

36  13 

43  27 

36.35 

43  53 

yi    2 

44.24 

37  23 

44.50 

37  45 

45  21 

3^.12 

45,47 

38.33 

46.18 
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46  44 

39.22 

47.15 

■  78.43 

94  30 

118.10 

14145 

1.57.32 

189.  6 

196  53 

230.20 

236  20 

283.35 

275.42 

330.50 

315.  8 

378.10 

354  30 

425.25 

393  52 
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787.48 

945.25 
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31.24 
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33.  5 
33.35 
34.11 
34.41 
35.16 
35,47 
36.22 
36.52 
37.28 

38.  3 
38  33 

39.  9 
39.39 
40.14 
4(t.45 
41.20 
41.50 
42.26 

43.  1 
43.31 

44.  7 
4437 
45.12 
45.-13 
46.18 
46.48 
47  24 
47.54 
48.29 
49.  5 
49.35 
50.10 
50  41 
51,16 
5146 
52.22 
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53,27 

54.  3 
54  33 

55.  8 
110,17 
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220.33 
275.42 

«0»|  330.50 
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35.16 
3651 
36.31 
37.10 
37.45 
38.25 
39.  4 
39.39 
40.19 
40.53 
41.33 
42.13 
42.47 
43.27 
44.  7 
44.41 
45.21 
46.  1 

46  35 

47  15 
47.50 

48  29 
49.  9 
49.44 
50.23 
51.  3 
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53  32 
54.11 

54  46 

55  26 

56  5 
56.40 

57  20 
57  54 
58.34 

59  14 
59.48 

60  28 
61.  8 
61.42 
62  22 
63.  2 

126.  3 
189.  5 
252.  7 
315.  8 
378.10 
441  12 
604.13 
667  15 
630.17 
1260.33 
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35.16 
3651 
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37.10 
37.45 
38.25 
39.  4 
39.39 
40.19 
40.53 
41.33 
4-M3 
42.47 
43.:d7 
44.  7 
44.41 
45.21 
46.  1 

46  35 

47  15 
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60.23 
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53  32 
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54  46 
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19.  5 
19.47 
20.34 
21.21 
22.  8 
22.50 
23.37 
24.24 

25  11 
25.53 

26  40 
27.27 
28.14 
29.  1 

29  43 

30  30 
31.17 
32.  4 
32.46 
33.33 
34.20 
35.  7 
35.49 
36.36 
37.23 
38.10 
38.52 
39  39 
40.26 
41.13 
42. 
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15.1.') 

16.  7 

16..f)3 

17.45 

18.37 

19  28 

20.20 

21.12 

22.  3 

2250 

23.42 

24.33 

25  25 

26.17 

27.  8 

28. 

28.47 

29.38 

30.30 

31.22 

32.13 

33.  5 

33.52 

34  43 

35.35 

36.27 

37.18 

38.10 

39.  2 

39  48 

40.40 

41.32 

42.23 

4315 

44.  7 

44.53 

45.45 

46.37 
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1 

a 
a 

4 

a 
o 

7 

8 

o 

10 

1 
a 
a 

4 

n 
« 

7 

8 

0 

»0 
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a 

4 

11 
o 

7 
8 
0 

no 
] 

s 
a 

4 

0 

7 
8 
O 

40 

1 
S 

a 

4 

O 
7 
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O 
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1 
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a 

4 
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11  ins 


.51 
1.48 
2.44 
3  40 
4.37 
6.33 
6.29 
7.26 
8.22 
9  18 
10.15 
11.11 

12.  7 

13.  4 
14. 
14.51 
15.48 
16.44 
17.40 
18.37 
19  33 
20.29 
21.26 
22  22 
23.18 
24.15 
2J).ll 

26.  7 

27.  4 
28. 
28.51 
29.48 
30.44 
31.40 
32.37 
3333 
34.29 
35.26 
36.22 
37.18 
38.15 
39.11 

40.  7 

41.  4 
42. 
42  51 
43.48 
44.44 
45.40 
46.37 
47.33 
48.29 
49.26 
50.22 
51.18 


12  ins 

~1.    1 
•>     •> 


3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10.10 
11.11 
1212 
13.13 
1414 
15.15 
16.16 
17.17 
18.18 

19  19 

20  20 
21.21 
22.22 
23.23 
24  2  J 
25.25 
26.26 
27.27 
28.28 
2:t  29 
30.30 
3131 
32.32 
33  33 
34.34 

35  35 

36  36 

37  37 
38.38 
39.39 
40.40 
41.41 
42.42 
43.43 
4-1.44 
45.45 
46.46 
47.47 
48.48 

49  49 

50  50 
5151 
5252 
53.53 
54  54 
56. 


00 

7 

8 

O 

00 

1 

3 

a 

4 

s 
o 

7 
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0 
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1 

a 

a 

4 

S 

o 

7 

8 

0 

80 

1 

a 
a 

4 

a 

0 
7 

8 

O 

00 
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a 

4 
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o 

7 

8 

0 
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a(H> 
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soo 
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»00 
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9  ins. 


aiii.  66th< 


42.42 
4329 

44  16 
-'.a.  3 

45  45 
46.32 
47.19 
48.  «i 
48.48 
49  35 
50.22 
51.  9 
51.51 
52  38 
5325 
54.12 
54.54 
55.41 
56  28 
57.15 
58.  2 
58.44 
5931 
60.18 
61.  5 
61.47 
62.34 
63.21 
64.  8 
64.50 
65.37 
66.24 
67.11 
67.53 
68.40 
69.27 
70.14 
71.  1 
71.43 
72  30 
73.17 
74.  4 
74.46 
75.33 
76.20 

152.40 
229.  5 
30525 
381.45 
4.')8.10 
534.30 
610.50 
687.15 
763.35 
1527.15 
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ritJ  i>.>tliii 

Pet. 

no 

47  28 

48.20 

7 

49.12 

8 

50.  3 

0 

50  50 

00 

51.42 

1 

52  33 

3 

53.25 

:» 

54.17 

4 

55.  8 

9 

56. 

0 

56.47 

7 

57.38 

8 

58  30 

0 

59  22 

70 

60.13 

] 

61.  5 

2 

61.52 

a 

62.43 

4 

63.35 

s 

64.27 

0 

65.18 

7 

06  10 

8 

67.  2 

0 

67.48 

8<» 

68  40 

1 

69.32 

3 

70.L3 

a 

71.15 

4 

72.  7 

s 

72  53 

0 

7345 

7 

7437 

8 

75.28 

0 

76  20 

00 

77.12 

] 

78.  3 

3 

78.50 

a 

79  42 

4 

80  33 

5 

81.25 

0 

82.17 

7 

83.  8 

8 

84. 

» 

84.47 

100 

169.38 

300 

254.30 

aoo 

339  22 

400 

424.13 

soo 

509.  5 

(100 

593.52 

700 

678.43 

800 

663.35 

000 

848.27 

1000 

1696.53 

3000 

11  in>  112  ins. 


»tt(i.  &Hh>  8id  />i(ht 


.52  \b 
53.11 
64.  \ 

55.  4 
56. 
56  51 
57.48 

58  44 

59  40 
60.37 
01.33 
62.29 
03.26 
64.22 
65.18 
66.15 
67.11 
68.  7 
09.  4 
70. 
7051 
71.48 
72.44 
73.40 
74.37 
75.33 
70  29 
77.20 
78.22 
79.18 
80.15 
81.11 

82.  7 

83.  4 
84. 
84.51 
85.48 
80.44 
87.40 
88.37 
89  33 
90.29 
91.26 
92.22 
93.18 

180.37 
280. 
373.18 
400.37 
500. 
65318 
746.37 
840. 
933.18 
1866.37 


1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 


57. 

58. 

69. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66.10 

07.11 

08.12 

69.13 

70.14 

71.15 

72.16 

73.17 

74  18 

75.19 

76  20 

77.21 

78.22 

79.23 

80  24 

81.25 

82.26 

83.27 

84  28 

85  29 
86.30 
87  31 
88.32 
89  33 
90.34 
91.35 
92.36 
93.37 

94  38 

95  39 

96  40 
97.41 
98.42 
99.43 

100.44 
101.45 
203.35 
305.25 
407.15 
509.  5 
610.50 
71240 
814.30 
916.20 
1018.10 
2036.20 
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13  ins. 

14  ins 

P08. 

1 

15  ins. 

16  ins. 

Pm. 

L3  ins  : 

1 

L4  ins. 

3td.  66ths 

Po-t. 

15  ins 

16  ins. 

Pes. 

Std.  56tli8 

-..t(l.  &5tD.- 

Std.  SJths 

Std.  SSthb 

Std.  66tbg 

Std  66ths 

71.15 

Sta.  S5ihs 

1 

1.  6 

1.10 

1.15 

1.20 

SO 

61.42 

66  29 

50 

76.  1 

ft 

211 

221 

s 

2.30 

2.39 

7 

62.48 

67,39 

7 

72.30 

77.21 

n 
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3.31 

a 

3.45 

4.  4 

8 

63.54 

68.49 

8 

73.45 

78.41 

4 

4  23 
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4 

5.  5 

5.24 

0 

65.  4 

70.  5 

0 

75.  5 

80.  5 

8 

5  28 

5.52 

n 
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6  43 

00 

66.10 

71,15 

00 

76.20 

81.26 

e 

6.34 

7.  7 

(1 

7.35 

8.  8 

1 

67.16 

72  25 

1 

77.35 

82.45 

7 

7  40 

8.17 

7 
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s 

68.21 

73  36 

3 
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84.  9 

8 

8.45 

928 

8 
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10  47 

a 

69  27 

74.40 

a 

80.10 

85.29 

» 

9.51 

10.38 

0 

11.25 
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4 

70  33 

76.  1 

4 

8125 

86.49 

10 

11.  2 

11.48 

10 

12  40 

13  32 

S 

71.38 

77.12 

a 

82.40 

88.13 

1 

12.  7 

13.  4 

1 

14. 

1451 

« 

72  44 

78.22 

0 

84. 

89.33 

8    13.13 

14.14 

s 

15.15 

1616 

7 

7350 

79.o2 

7 

85.15 

90.53 

St    U19 

15.24 

a 

1G.30 

17.36 

8 

75. 

80  43 

8 

86.3M 

92.17 

*    15.24 

16.35 

4 

17.45 

19. 

« 

76.  6 

81.53 

O 

87.45 

93  37 

S    16  30 

17.45 

5 

19.  5 
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70 

77.12 

83,  8 

70 

89.  5 

95.  2 

n    17  3C 
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0 

20  20 

21.40 

1 

78.17 

84.1C 

1 
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96.21 

7    18.41 
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7 

21.35 

23.  4 

8 

79  23 

85.29 

8 

91.3.') 

97.41 

8    19.47 

21.21 

8 

22,50 

24.24 

a 

80.29 

86.39 

a 

92.50 

99.  6 

l»    20.53 

22.31 

» 

24.10 

25  44 

4 

81,34 

87,50 

4 

94  1(1 

100.25 

»»    22   3 

23.42 
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25.25 

27.  8 

« 

82.40 

89.  5 

s 

95  25 

101.45 

1    23   9 

24.52 

1 

26.40 

28  28 

o 

83  46 

90.15 

0 

96.40 

103.10 

»    2415 

26.  7 

» 

28. 

29.48 

7 

8451 

9126 

7 

98. 

1(14.29 

n    25.20 

27  18 

a 

29  15 

31.12 

8 

86.  2 

92.36 

8 

99.15 

106.49 

4.    2t).26 

28.28 

4 

;^0.30 

32.32 

0 

87.  8 

93.46 

0 

100.30 

107.14 

R    27.32 

29.38 

S 

31.45 

3352 

8<» 

88.13 

95    2 

80 

101.45 

108.33 

«    28.37 

30.49 

» 

33.  5 

35.16 

1 

89.19 

96.12 

1 

103.  5 

109.53 

7|  2943 

32.  4 

7 

34.20 

30.36 

a 

90  25 

97.22 

8 

104  20 

111.18 

8 

30,49 

33.14 

8 

35.35 

38.  1 

a 

91.30 

98  ?,S 

a 

105.35 

11237 

» 

31.54 

34  25 

0 

36  50 

39.20 

4 

92-36 

99.43 

4 

i06.ro 

114.  2 

ao 

33.  5 

35.35 

ao 

.38.10 

40  40 

a 

93.42 

100  53 

a 

108.10 

115.22 

] 

34.11 

36.45 

1 

39  25 

42.  5 

o 

94.47 

102.  9 

0 

109  25 

116.41 

» 

35.16 

38.  1 

a 

40.40 

43  24 

7 

95.53 

103.19 

7 

110.40 

118.  6 

» 

36.22 

39.11 

a 

42. 

44.44 

8 

•  97.  4 

104.29 

8 

112. 

119.26 

4 

37  28 

40.21 

4 

43.15 

46.  9 

0 

98.  9 

105  40 

0 

113.15 

120  45 

5 

38.33 

41.32 

n 

44.30 

47.28 

00 

99.15 

10650 

00 

114  30 

122,10 

« 

39  39 

42.42 

« 

4545 

48.48 

1 

100.21 

108.  5 

1 

115.45 

123,30 

7 

40.45 

43.52 

7 

47.  6 

50.13 

s 

10126 

109.10 

8 

117.  5 

124.49 

8 

41.50 

45.  8 

8 

48  20 

51,32 

a 

102.32 

110.26 

a 

11820 

126.14 

1» 

43.  1 

46.18 

!> 

49.35 

52.52 

4 

103.38 

11136 

4 

119.35 

127  34 

4» 

44.  7 

47.28 

40 

50  50 

5417 

5 

104.43 

112,47 

5 

120.50 

128  53 

1 

45.12 

48.39 

1 

52.10 

55.36 

« 

10.5.49 

114.  2 

O 

122.10 

130.18 

» 

46.18 

49  49 

S 

53.25 

57.  1 

7 

107. 

11.5.12 

7 

123.25 

131. .38 

» 

47.24 

51.  4 

a 

54.40 

58  21 

8 

108.  5 

116.23 

8 

124.40 

133.  2 

4 

18.29 

52.15 

4 

56 

59.40 

0 

10911 

117,33 

0 

126. 

134.22 

5 

49  35 

53.25 

s 

.57.15 

61.  5 

100 

110.17 

118.43 

100 

127.15 

136.42 

« 

50.41 

54  35 

0 

58.30 

62  25 

800 

220.33 

237.32 

800 

254.30 

271.28 

7 

51.46 

55.46 

7 

59.45 

63.44 

a<»o 

330.50 

356  20 

a<io 

381.45 

407.15 

8 

5252 

57.  1 

8 

61.  5 

65.  9 

400 

441.12 

475.  8 

400 

509.  6 

543.  2 

«» 

54.  3 

58.11 

0 

6220 

6629 

000 

551.28 

593.52 

000 

636,20 

67843 

SO 

55.  8 

5922 

90 

63.35 

67.48 

000 

661.45 

712.40 

0<N> 

763.36 

814.30 

I 

56.14 

60,32 

1 

64.50 

6913 

7<»0 

772.  7 

831.28 

700 

890.50 

950.17 

» 

5720 

61.42 

a 

66.10 

7033 

800 

882.23 

950.17 

MOO 

101810 

1086.  3 

a 

58.25 

62.53 

a 

67.25 

71.52 

BOO 

992.40 

1069.  5 

iMN> 

1146.26 

122146 

4 

59  31 

64.  8 

4 

68.40 

73.17 

1000 

1103.  2 

1187.48 

1000 

1272.40 

1357.32 

i; 

60.37 

65.18 

S 

7u. 

74.37 

9000 

2206.  3 

2375.42 

8000 

2545.25 

.2716.  8 

w 


14  feet  by  2  inches.* 


143 


76.  1 

77.21 

78.41 

80.  5 

81.25 

82,45 

84.  9 

85.29 

86,49 

88.13 

89.33 

90.53 

92.17 

93  37 

95.  2 

96.21 

97.41 

99.  6 

100.25 

101.45 

103.10 

1(14.29 

106.49 

107.14 

108.33 

109.53 

111.18 

11237 

114.  2 

115.22 

116.41 

113.  6 

119.26 

120  45 

122.10 

12330 

124.49 

126,14 

127  34 

128  53 
130,18 
131.38 
133.  2 
134.22 
135,42 
271.28 
407.15 
543.  2 
67843 
814.30 
950.17 

1086.  3 
122145 
1357.32 
2715.  8 
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18  ins. 
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1 

18  ins. 



Std.  65ths 

20  ins. 

Pes. 
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21  ins. 

22  ins. 
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1 
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24  ins. 
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Std. 55ths 

Std.65th« 

Std.  66ths 

Std.  65ths 

Std,  d.'iths 

Std.  55tba 

1 

1.24 

1.29 
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1.43 
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1.52 

2.  2 

IS 

2.49 

3.  3 

S 

312 

3.22 

8 

3.31 

3.40 

S 

3.50 

4.  4 

» 
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4.32 

» 

4.46 

5.  5 

a 

5.19 

6.33 

a 

5.47 

6.  6 

4 

5.42 

6.  6 

4 
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6.43 

4 

7.  7 

7.26 

4 

7.44 

8.  8 

6 
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G 

8.  3 

8.27 

5 

8.60 

9.18 

S 

9.42 
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41 

8.36 

9.  9 

fl 

9.37 

1(1.10 

0 

10  38 

11.11 

n 

11.39 

12.12 

7 

10.  5 

10.38 

■: 

11.16 

11.48 

7 

1226 

13.  4 

7 

13.36 

14.14 

S 

11.30 

12.12 

8 

1249 

13.32 

8 

14.1' 

14.51 

8 

1534 

16.16 

» 

12.54 

13.41 

11 

14.28 

15.15 

0 

16.  2 

16  44 

0.  17.31 

18.18 

10 

14.23 

15.15 

Kl 

16.  7 

16  53 

10 

17.45 

18  37 

lO;  19.28 

20.20 

1 

15.48 

16.44 

1 

17  40 

18  37 

1 

19.33 

20  29 

1 

21.26 

22.22 

8 

17.17 

18.18 

S 

1919 

20.20 

a 

21,21 

22.22 

s 

23.23 

24  24 

:i 

18.41 

1947 

:i 

20.53 

22.  3 

a 

23.  9 

24  15 

a 

25.20 

20.26 

* 

20.11 

21.21 

4 

22.31 

23.42 

4 

24.52 

26.  7 

4 

27,18 

28.28 

» 

21.35 

22.50 

S 

24  10 

25.25 

s 

26,40 

28. 

S 

29,15  ' 

30  30 

o 

23,  4 

24  24 

<l 

25.44 

27.  8 

« 

28.28 

29.48 

a 

31.12 

3232 

7 

24.29 

25.53 

7 

27.22 

28  47 

7 

30  16 

3140 

7 

3310 

34.34 

8 

25.53 

27.27 

8    29    1 

30  30 

8 

32.  4 

33.33 

8 

35.  7 

36.36 

» 

27.22 

29.  1 

«!  30  35 

3213 

» 

33.47 

35,26 

O 

37.  4 

38  38 

SO 

28.47 

30.30 

««j  32.13 

33.52 

SO 

35  35 

37.18 

SO 

39.  2 

40  40 

1 

311.16 

32.  4 

1    33.47 

35.35 

1 

37.23 

39.11 

1 

40.54 

42.42 

» 

31.40 

33.33 

s 

35.26 

37.18 

s 

39,11 

41.  4 

s 

42  51 

44.44 

a 

33  10 

35.  7 

a 

37.  4 

39   2 

a 

40  54 

42.51 

a 

44  49 

46,46 

4. 

34  34 

36.36 

4 

38.38 

40  40 

4 

42.-^  2 

44  44 

4 

46  46 

4848 

Si 

36.  3 

38.10 

5 

40.17 

42.23 

S 

44,30 

46.37 

5 

48  43 

50.50 

n 

37.28 

3939 

a 

41.50 

44.  7 

0 

46.18 

48.29 

a 

50  41 

52,52 

7 

38  52 

41.13 

7 

43  29 

4545 

7 

48.  6 

50  22 

7 

52.38 

64  54 

8 

40.21 

42  42 

8 

45.  8 

47  28 

8 

49.49 

52.15 

8 

5435 

57.  1 

n 

4146 

44.16 

U 

46.41 

49.12 

1» 

51. .37 

54.  7 

» 

66.33 

59.  3 

tM 

43.15 

45.45 

ttO 

48.20 

50.50 

ao 

53.25 

56 

ao 

58.30 

61.  5 

1 

44  39 

47.19 

1 

49.54 

52.33 

1 

55  13 

57.4S 

1 

60.27 

63,  7 

» 

46.  9 

48.48 

s 

51.32 

54.17 

s 

57.  1 

59.40 

s 

62.25 

65,  9 

a 

47  33 

50.22 

a 

53  11 

56. 

a 

58.14 

6133 

a 

64.22 

67.11 

4. 

49.  2 

51.51 

4 

54.45 

57..38 

4 

60.32 

63  26 

4 

66.19 

69.13 

5 

5i).27 

53  25 

5 

56.23 

59.22 

s 

62.20 

65  18 

s 

68.17 

71.15 

<l 

51.51 

5454 

0 

58.  2 

61.  5 

0 

64.  8 

67.11 

0 

70.14 

73.17 

7 

53.20 

56.28 

7 

59.36 

62.43 

7 

65.51 

69.  4 

7 

72.11 

75.19 

8 

54.45 

53.  2 

8 

61  14 

61.27 

8 

67.39 

70.51 

8 

74.  9 

77.21 

U 

56  14 

5931 

0 

62  48 

66.10 

» 

69.27 

72.44 

0 

76.  6 

79  23 

40 

5738 

61.  5 

40 

64.27 

67.48 

40 

71.15 

74.37 

40 

78.  3 

81,25 

1 

59.  8 

62  34 

1 

66.  5 

69  32 

1 

73.  3 

76.29 

1 

80.  1 

83.27 

» 

60.32 

64.  8 

•2 

67  39 

71.15 

a 

74.46 

78.22 

S 

8153 

85.29 

a 

62.  1 

65.37 

a 

69.18 

72.53 

a 

76  34 

80.15 

a 

83.50 

87.31 

4 

63.26 

67.11 

4 

70,51 

74.37 

4 

78.22 

82.  7 

4 

85.48 

89.33 

S 

64  50 

68.40 

6 

72.30 

76.20 

S 

80.10 

84. 

s 

87.45 

9135 

« 

66.19 

7014 

0 

74.  9 

78.  3 

0 

8153 

85.48 

<i 

89.42 

93.37 

7 

67.44 

71.43 

7 

75.42 

79.42 

7 

83  41 

87.40 

7 

91.40 

95.39 

8 

69.13 

7317 

8 

77.21 

8125 

8 

85.29 

89.33 

8 

93.37 

97.41 

1> 

70.37 

74.46 

0 

79. 

83.  8 

0 

87.17 

91.26 

1> 

95.34 

99,43 

SO 

72.  7 

76.20 

SO 

80.33 

84.47 

SO 

89.  5 

93.18 

SO 

97.32 

101.45 

I4MI 

144.13 

152,40 

100 

161.12 

169  38 

100 

178.10 

186.37 

lOO 

195.  8 

203,35 

leoo 

288.27 

305.25 

8(H» 

322.23 

339  22 

aoo'356.20 

373,18 

SOO -^90.17 

407.15 

soo 

432,40 

458.10 

SIMI 

483  35 

609.  5 

aoo  534.30 

560. 

aoo!  585.25 

610.50 

44NI 

576  53 

610.50 

400 

644.47 

678.43 

400  71240 

746.37 

400  780  33 

814.30 

900 

721.12 

763.35 

SOO 

806.  3 

848.27 

SOO 

890.50 

933.18 

SOO 

975.42 

1018.10 
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15  feet  by  2  inches. 

5  ins. 

6  ins. 

Peg. 

1 

Tins. 

8  ins 

P«i. 
50 

5  ins. 

6  ins. 

Pes. 

7  ins. 

8  ins. 

Pes. 

Std.  55ths 

.std.  56ihs 

Std.  &5tb8 

Std.  ddths 

Sid    55.  ba 

std.  55lh8 

Std.  65ths 

Std.  65th8 

1 

.25 

.30 

.35 

.40 

25.25 

30.30 

SO 

35.35 

40.40 

9 

.50 

1.  5 

8 

1.15 

1.25 

7 

25.50 

31.  5 

7 

36.15 

41.25 

» 

1.20 

1.35 

» 

1.50 

2.10 

8 

26  20 

31.35 

8 

36.50 

42.10 

4 

1.45 

2.10 

4 

2  30 

2.50 

0 

26.45 

32.10 

ft 

37.30 

42.50 

5 

2.15 

2.40 

a 

3.10 

3.35 

00 

27.15 

32.40 

00 

38.10 

43.35 

« 

2  40 

3.15 

• 

3.45 

4.20 

1 

27.40 

33.15 

1 

38.45 

44.20 

7 

3.10 

3.45 

7 

4.25 

5.  5 

s 

28.10 

33.45 

a 

39.25 

45.  5 

8 

3.35 

4  20 

S 

5.  5 

5.45 

a 

28,35 

34.20 

» 

40.  5 

45.45 

9 

4.  5 

4.50 

» 

5.40 

6.30 

4 

29.  5 

34.50 

4 

40  40 

46.30 

!• 

4.30 

5.25 

10 

6.20 

7.15 

a 

29.30 

35.25 

S 

41.20 

47.15 

1 

5. 

6. 

1 

7. 

8. 

0 

30. 

36. 

O 

42. 

48. 

S 

525 

6.30 

s 

7.35 

8.40 

7 

30.25 

3630 

7 

4>'^5 

48.40 

» 

5  50 

7.  5 

» 

8.15 

9  25 

8 

30.50 

37.  5 

8 

.5 

49.25 

4 

6.20 

7.35 

4 

8.50 

1010 

0 

31.20 

37.35 

ft 

iu.50 

50.10 

5 

6  45 

8.10 

n 

9.30 

10.50 

70 

31.45 

38.10 

70 

44  30 

50.50 

« 

7.15 

8.40 

« 

10.10 

11.35 

J 

3215 

38  40 

1 

45.10 

51.35 

7 

7.40 

915 

7 

10.45 

12.20 

S 

32.40 

39.15 

a 

45.45 

52.20 

8 

8.10 

9.45 

S 

1125 

13.  5 

a 

33.10 

39.45 

a 

46.25 

53.  5 

1» 

8.35 

10.20 

0 

12.  5 

13.45 

4 

33.35 

40.20 

4 

47.  5 

53.45 

SO 

9.  5 

10.50 

»0 

12  40 

14.30 

5 

34.  5 

40.50 

s 

47.40 

54  30 

] 

9.30 

11.25 

1 

13.20 

15.15 

0 

34.30 

41.25 

0 

48.20 

55,15 

» 

10. 

12. 

s 

14. 

16. 

7 

35. 

42. 

7 

49. 

56. 

:i 

10.25 

12.30 

» 

1435 

16.40 

8 

35.25 

42.30 

8 

49.35 

56.40 

4 

10.50 

13.  5 

4 

15.15 

17.25 

0 

3.5.50 

43    5 

ft 

50.15 

57.25 

S 

11.20 

13.35 

S 

15.50 

1810 

80 

36.20 

43.35 

80 

50.50 

58.10 

a 

11.45 

14.10 

O 

16.30 

18  50 

1 

36.45 

44.10 

1 

51.30 

58.50 

7 

12.15 

14.40 

7 

17.10 

19.35 

S 

37.15 

44.40 

a 

52.10 

59.35 

8 

1240 

15  15 

8 

17.45 

20.20 

a 

37.40 

45,15 

a 

52  45 

60.20 

» 

13.10 

15.45 

» 

18.25 

21.  5 

4 

3810 

45,45 

4 

53  25 

61.  5 

»» 

13.35 

16.20 

»0 

19.  5 

21.45 

(S 

38  35 

4620 

a 

54.  5 

6145 

] 

14.  5 

16.50 

1 

19.40 

22  30 

0 

39.  5 

4G.50 

0 

54  40 

62  30 

» 

14.30 

17.25 

a 

20.20 

23.15 

7 

3930 

47.25 

7 

55.20 

63.15 

» 

15. 

18. 

» 

21. 

24. 

8 

40. 

48. 

8 

56. 

64. 

4 

15.25 

18.30 

4 

21.35 

24  40 

ft 

40.25 

48.30 

i» 

56.3;) 

64.40 

ff 

15.50 

19.  5 

S 

22.15 

25.25 

00 

40.50 

49.  5 

ftO 

.17.15 

65.25 

0 

16.20 

19  35 

0 

22  50 

26.10 

1 

41.20 

49  35 

1 

57.5(1 

66.10 

7 

16.45 

20.10 

7 

23.30 

26.50 

a 

41,45 

50  10 

a 

58.30 

6650 

8 

17.15 

2040 

8 

24  10 

27  35 

a 

42.15 

dOAO 

a 

59.10 

67.35 

0 

17.40 

2115 

0 

2145 

28.20 

4 

4240 

51,15 

4 

59.45 

68.20 

40 

18.10 

21.45 

40 

25.25 

29.  5 

5 

43  10 

51.45 

5 

60.25 

69.  5 

1 

18.35 

22.20 

1 

26.  5 

29.45 

41 

43.35 

52.20 

0 

61.  5 

69  45 

3 

19.  5 

22.50 

S 

26  40 

30.30 

7 

44.  5 

52.50 

7 

01.4(; 

7030 

n 

19.30 

23.25 

a 

27.20 

31.15 

8 

44  30 

53.25 

8 

62.2. 

71.15 

4 

20. 

24. 

4 

28. 

39. 

ft 

45. 

54. 

ft 

63. 

72. 

R 

20.25 

24.30 

S 

28.35 

32.40 

100 

45,25 

54.30 

100 

63  35 

72.40 

« 

20.50 

25.  5 

0 

29.15 

33.25 

aoo 

90.50 

109.  5 

aoo 

127.15 

145.25 

7 

21.20 

25.35 

7 

29.50 

3410 

aoo 

130.20 

163.35 

aoo 

190.50 

218.10 

8 

21.45 

26.10 

8 

30  30 

34.50 

400 

181.45 

218.1i 

400 

254  3(1 

290.50 

0 

22.15 

26.40 

0 

31.10 

35.35 

500 

227.15 

27240 

500 

318.10 

363  35 

SO 

2240 

27.15 

50 

31,45 

36.20 

000 

272  40 

327.15 

000 

38145 

436.20 

1 

2.3.10 

27  45 

1 

32.25 

37.  5 

700, 

C18.10 

381,45 

700 

445.25 

509.  5 

3 

23.35 

28.20 

a 

33.  5 

37.45  1 

SOO  303.35 

436.20 

800 

509.  5 

68145 

» 

24.  5 

28  50 

a 

33.40 

38  30  1 

»OO't09.  5 

490  50 

000 

57240 

654.30 

4 

24  30 

29  25 

4 

34.20 

39.15 

1000454.30 

545.25 

1000 

636.20 

727.15 

S 

25. 

30. 

81 

35. 

40.        } 

iOOO, 

909.  5 

1090.50 

2000 

1272.40 

1454.30 
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40.40 
41.25 
42.10 
42.50 
43.35 
44.20 
45.  5 
45.45 
46.30 
47.15 
48. 
48.40 
49.25 
50.10 
50.50 
51.35 
52.20 
53.  5 
53.45 
54  30 
55.15 
56. 
56.40 
57.25 
58.10 
58.50 
59.35 
60.20 
61.  5 
6145 
62  30 
G3.15 
64. 
61.40 
65.25 
66.10 
6650 
67.35 
68.20 
69.  5 
69  45 
7030 
71.15 
72. 
72.40 
45.25 
218.10 
290.50 
363  35 
436.20 
509.  5 
58145 
654.30 
727.15 
154.30 


9  ins. 

10  ins. 

Po.-.. 

1 

11  ins. 

12  ins. 

Pm. 

9  ins. 

10  ins. 

Po. 
60 

11  ins.  12  ins. 

Pes. 

Std.  55ths 

Std.  55ths 

Std. 66ths 

Std  55th8 

Std  66th8 

-iid.  55ths 

std    5Stbg|i 

-td.  5otht 

1 

.45 

.50 

1. 

1.  6 

S6 

45.46 

50.50 

56. 

61.  5 

S 

1.35 

1.45 

S 

2. 

2.10 

7 

46  35 

51.45 

< 

57. 

62.10 

:t 

225 

2.40 

a 

3. 

315 

8 

47.25 

52.40 

8 

58. 

63  15 

4 

3.15 

3.35 

4 

4. 

4.20 

0 

48.15 

53  3.) 

1i 

59. 

64.20 

n 

4.  5 

4  30 

5 

6. 

5.25 

00 

4fl.  5 

54  30 

00 

60. 

65.25 

« 

4  50 

5.25 

0 

6. 

6.30 

1 

49  50 

55.25 

1 

61. 

66.30 

7 

5.40 

6.20 

7 

7. 

7.35 

8 

50.40 

56.20 

a 

62. 

67.35 

8 

6.30 

715 

8 

8. 

8.40 

a 

51.30 

57.15 

a 

63. 

68.40 

1> 

7.20 

8.10 

0 

9. 

9  45 

4 

5220 

58.10 

4 

64. 

69.45 

10 

8.10 

9.  5 

10 

10. 

10.50 

9 

53.10 

59.  5 

n 

65. 

70.50 

1 

9. 

10. 

1 

11. 

12. 

0 

54. 

60. 

0 

66. 

72. 

s 

9  45 

10.50 

8 

12. 

13.  5 

7 

5445 

60.50 

7 

67. 

73.  5 

» 

10.35 

1145- 

a 

13. 

14.10 

8 

55  35 

6145 

8 

t;8. 

74,10 

4 

11.25 

12  40 

4 

14. 

15.15 

0 

56  25 

62.40 

\i 

69. 

7515 

5 

12.15 

1335 

5 

15. 

16.20 

70 

57.15 

63  35 

70 

70. 

76  20 

« 

13.  5 

14.30 

0 

16. 

17.25 

1 

58    5 

64  30 

1 

71. 

77  25 

7 

13.50 

15.25 

7 

17. 

18.30 

8 

58.50 

65  25 

8 

72. 

78.30 

8 

14.40 

16  20 

8 

18. 

19.35 

a 

59.40 

66.20 

a 

73. 

79.35 

l> 

15  30 

17.15 

0 

19. 

20.40 

4 

60  30 

67  15 

4 

74. 

80  40 

»(» 

16.20 

1810 

SO 

20. 

2145 

S 

6120 

68  10 

5 

75. 

81.45 

1 

17.10 

19.  5 

1 

21. 

22.50 

0 

62.10 

69.  5 

O 

76. 

82.60 

» 

18. 

20. 

s 

22. 

24. 

7 

63. 

70. 

7 

77. 

84. 

:i 

18.45 

20.50 

a 

23. 

25    5 

8 

63  45 

70  50 

8 

78. 

85.  5 

4 

19  35 

21.45 

4 

24. 

26  10 

0 

64.35 

7145 

0 

79. 

86  10 

5 

20.25 

22.40 

n 

25. 

27.15 

80 

65.25 

72,40 

80 

80. 

87.15 

<» 

2115 

23.35 

0 

26. 

28.20 

1 

6615 

7335 

1 

81. 

88.20 

7 

22    5 

24  30 

7 

27. 

29.25 

8 

67.  5 

74.30 

8 

82. 

89  25 

H 

22.50 

25.25 

8 

28. 

30  30 

a 

67.50 

75  25 

a 

83. 

90  30 

1) 

23  40 

26.20 

0 

29. 

3135 

4 

68.40 

76.20 

4 

84. 

9135 

»0 

24.30 

27  15 

ao 

30. 

32.40 

a 

69.30 

77.15 

R 

85. 

92  40 

] 

25.20 

28.10 

1 

31. 

33  45 

0 

I     70  20 

78.10 

0 

86. 

93.45 

2 

26.10 

29.  5 

s 

32. 

34.50 

7 

71.10 

79.  5 

7 

87. 

94  50 

:i 

27. 

30. 

a 

33. 

36. 

8 

72. 

80. 

8 

88 

96. 

4 

27.45 

30.50 

4 

34. 

37.  6 

0 

72.45 

80  50 

0 

89. 

97.  5 

n 

28  35 

31.45 

n 

35. 

38.10 

00 

73.35 

81.45 

00 

90. 

98.10 

«i 

29  25 

32.40 

n 

36. 

39.15 

1 

74.25 

82  40 

1 

91. 

9915 

7 

3015 

33.35 

7 

37. 

40.20 

8 

75.15 

83.35 

8 

92. 

100.20 

H 

31.  5 

34.30 

8 

38. 

41.25 

a 

;     76.  5 

84.30 

a 

93. 

101.25 

1» 

31.50 

35.25 

11 

39. 

42.30 

4 

76  50 

85  2.-) 

4 

94. 

102  30 

40 

32.40 

36.20 

4» 

40. 

43.35 

S 

1     77.40 

86.20 

5 

95. 

103.35 

] 

33.30 

37.15 

1 

41. 

44.40 

« 

,     78  30 

87  15 

0 

96. 

104.40 

S 

34  20 

38.10 

S 

42. 

45.45 

7 

79.20 

88.10 

7 

97. 

105.45 

a 

35:10 

39.  5 

a 

43. 

46  50 

8 

80.10 

89.  5 

8 

98. 

106  50 

4 

36. 

40. 

4 

44. 

48, 

0 

81. 

90. 

0 

99. 

108. 

n 

36.45 

40.50 

S 

45. 

49.  5 

100 

'     81.45 

90  50 

KM) 

100. 

109.  5 

o 

37.35 

41.45 

0 

46. 

50.10 

800 

'  163.35 

18145 

8(M> 

200. 

218.10 

7 

38.25 

42.40 

7 

47. 

51.15 

a(N» 

'  245  25 

272  40 

a<M» 

300. 

327  15 

8 

39.15 

43.35 

8 

48. 

52.20 

400 

327.15 

363,35 

400 

400. 

436.20 

0 

40.  5 

44.30 

0 

49. 

53,35 

500 

409.  5 

454,30 

S(N) 

500. 

545.25 

SO 

40.50 

45.25 

9<» 

50. 

54.30 

<MH> 

490.50 

645  25 

0<H) 

'  600. 

654  30 

1 

41.40 

46.20 

1 

61. 

55.35 

700 

572.40 

636.20 

7<MI 

'  700. 

763  35 

8 

42.30 

47.15 

8 

62. 

56.40 

800 

054.30 

727.15 

800 

800. 

872.40 

a 

43.20 

48.10 

a 

53. 

57.45 

000 

736.20 

81810 

IMMl 

1   900. 

981.45 

4 

44.10 

49.  5 

4 

54. 

58.50 

10<N» 

818,10 

909.  5 

104NI 

1000. 

1090.45 

S 

45. 

60. 

a 

65. 

60. 
87 

8000 

1636.20 

,1818.10 

sooo 
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2181.46 
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15  feet  by  2  inches, 
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13  ins.' 

14  ins. 

Poi. 

1 

L5  ins. 

16  ins 

Po«. 

13  ins., 

1 

14  ins. 

std.  65ths 

] 

Poo.       i 

50 

L5  ins  16  ins. 

ten. 

Sid  55ths 

StU.SSths 

Std.  56ths 

Std.  66th. 

1.25 

Std.65ths 

5td.  66lh8 

std  5&ths 

1 

110 

1.15 

1.20 

66 

66.10 

71.15 

76.20 

81.25 

» 

2.20 

2.30 

s 

2  40 

2.50 

7 

67.20 

72.30 

7 

77.40 

82  50 

» 

3.30 

3.45 

:t 

4    5 

4.20 

8 

68.30 

73.45 

8 

79.  5 

84.20 

4 

4.40 

5.  5 

4 

5  25 

545 

0 

69.40 

75.  5 

0 

80.25 

85.45 

n 

5  50 

6  20 

a 

6.45 

7.15 

00 
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19.11 

a 

22.22 

25.33 

8 

42.37 

51.11 

8 

59.40 

68.15 

16.27 

19  43 

4 

23.  4 

26.21 

» 

4:1  8 

51.43 

0 

60.23 

69.  2 

16.53 

20  20 

n 

2342 

27.  8 

1»0 

43.35 

52.20 

0<» 

61.  5 

69.45 

17.25 

20  52 

0 

24.24 

27.51 

1 

44.  7 

52.52 

1 

6142 

70.33 

17.52 

21.29 

7 

25.  6 

28  39 

a 

44.33 

53.29 

a 

62.25 

71.20 

18  23 

22.  6 

8 

25  44 

29.26 

a 

45.  5 

54.  6 

a 

63.  7 

72.  8 

18.50 

22  38 

0 

26  26 

30.14 

4 

45.32 

54.38 

4 

63  44 

72.51 

19.22 

23.15 

40 

27.  8 

31.  2 

R 

46.  3 

55.15 

5 

64.27 

73.38 

19  48 

23.47 

1 

27.46 

31.44 

0 

46.30 

5547 

0 

65.  9 

74.26 

1^0.20 

24.24 

S 

28.28 

32.32 

7 

47.  2 

56.24 

7 

65.46 

75.14 

20.47 

25.  1 

a 

29  10 

33  20 

8 

47.28 

57.  1 

8 

66.29 

76.  1 

21.18 

25.33 

4 

29.48 

34.  7 

«» 

48. 

57.33 

0 

67.11 

76  44 

21.45 

26.10 

S 

30.30 

34.50 

]4M» 

48.27 

58.10 

100 

67.48 

77  32 

22.17 

26.42 

0 

31.12 

35.38 

aoo 

96  53 

116.20 

200 

135.42 

155.  8 

22.43 

27.19 

7 

31.50 

36.25 

a<M) 

14525 

174.30 

aoo 

203.35 

232.40 

23.15 

27.51 

S 

32.32 

37.13 

400 

193.52 

232.40 

400 

27128 

310.17 

2^.42 

28.28 

0 

33.14 

38.  1 

soo 

24223 

290.50 

soo 

339.22 

387.48 

24.13 

29.  5 

s<» 

.33.52 

38.43 

000 

290.50 

349.  5 

000 

407.15 

46525 

24.40 

29.37 

1 

34.34 

39  31 

7<N> 

339.22 

407.15 

700 

475.  8 

543.  2 

2512 

30.14 

2 

35.16 

40.19 

800 

387.48 

465.25 

800 

543.  2 

620.33 

25.38 

30.46 

a 

35  54 

41.  6 

000 

436.20 

523.35 

000 

610  50 

698.10 

26.10 

31.23 

4 

36.36 

41.49 

10(»0 

484.47 

581.45 

1<N>0 

678.43 

775.42 

26.37 

32. 

B 

87.18 

42.37 

3000 

969.38 

1163.35 

2000 

1357.32 

1551.28 

Sins. 

Siu.  u^iha 

43.21 

44.12 

45. 

45.42 

46.30 

47.18 

48.  5 

4848 

49.36 

50.23 

51.11 

51.54 

52.41 

53.29 

54.17 

55.  4 

55.47 

56.35 

57.23 

58.10 

58.53 

59.40 

60  28 

61.16 

62   3 

62.46 

63.34 

64  21 

65.  9 

65.52 

60.39 

67.27 

68.15 

69.  2 

69.45 

70.33 

71.20 

72.  8 

72.51 

73.38 

74.26 

75.U 

76.  1 

76  44 

77  32 
155.  8 
232.40 
310.17 
387.48 
46525 
543.  2 
620.33 
698.10 
775.42 

11551.28 


16  feet  by  2  inches. 
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9  ins. 

10  ins. 

Pos. 

1 

11  ins.  12  ins  | 

Pos. 

9  ins. 

10  ins 

Po^.    i 
50 

11  ins.  ] 

12  ins. 

Peg. 

ritd.  SStha 

Std.65thj 

Std.  66th8 

St.l.  6&ih 

>t<i.  66ths 

etd.SSthb 

3td.  66th8  S 

3td.  65th8 

1 

.48 

.53 

1.  4 

1.  9 

60 

48.48 

54  17 

59  40 

65.  9 

8 

1.41 

1.52 

S 

2.  7 

218 

•7 

49.41 

55.15 

m 
4 

60.44 

66.18 

a 

2.34 

2.50 

a 

3.11 

3.27 

8 

50.34 

56.13 

8 

61.48 

67.27 

4 

3.27 

348 

4 

4.15 

4.36 

0 

51.27 

57.12 

0 

62.51 

68.36 

S 

4.20 

4.47 

n 

5.18 

5.45 

00 

52.20 

58.10 

00 

64. 

69.45 

« 

5.13 

5.45 

u 

6.22 

6.54 

1 

53.13 

59.  8 

1 

65.  4 

70.54 

7 

6.  6 

6.43 

7 

7.26 

8.  8 

8 

54.  6 

60.  7 

8 

66.  7 

72.  8 

8 

6  54 

7.42 

8 

8  29 

917 

a 

54.54 

61.  5 

a 

67.11 

73.17 

0 

7.47 

8.40 

ft 

9.33 

10.26 

4 

55.47 

62.  3 

4 

68.15 

74  26 

1» 

8  40 

9  38 

10 

10.37 

11.35 

5 

56  40 

63.  2 

5 

69  18 

75.35 

1 

9.33 

10.37 

1 

11.40 

12.44 

6 

57.33 

64. 

0 

70.22 

76.44 

s 

10.26 

11.35 

s 

12.44 

13.53 

7     58.26 

64.53 

7 

71.26 

77.53 

a 

11.19 

12.33 

a 

13.48 

15.  7 

8     59.19 

65  52 

8 

72.29 

79.  7 

4 

12.12 

13.32 

4 

14.51 

16.16 

»|     60.12 

6650 

n 

73.33 

8010 

5 

13.  5 

14.30 

S 

16. 

17.25 

TO,     61.  5 

67  48 

70 

74.37 

81  25 

0 

13.53 

15.28 

n 

17.  4 

18.34 

1     61.53 

68.47 

] 

75.40 

82  34 

7 

14.46 

16.27 

7 

18.  7 

1943 

3     62.46 

69  45 

8 

76.44 

83.43 

8 

15.39 

17.25 

8 

19.11 

20.52 

:i'     63.39 

70.43 

a 

77.48 

84.52 

» 

16  32 

18.23 

0 

20.15 

22.  6 

4     64.32 

71.42 

4 

78.51 

86.  6 

SI) 

17.25 

19.22 

»0 

21.18 

23.15 

5,     65  25 

72  40 

5 

80. 

87.15 

] 

18.18 

20.20 

J 

22.22 

24.24 

0      66.18 

73.38 

0 

81.  4 

88.24 

a 

19.11 

21.18 

» 

23.26 

25.33 

7|     67.11 

74.37 

7 

82.  7 

89.33 

a 

20.  4 

22.17 

a 

24.29 

26.42 

8      68.  4 

75.35 

8 

83.11 

90.42 

4 

20.52 

23.15 

4 

25.33 

27.51 

»l     68.52 

76.33 

0 

84.15 

91.51 

0 

21.45 

24.13 

s 

26.37 

29.  5 

80,     69.45 

77  32 

80 

85.18 

93.  5 

« 

22  38 

25.12 

o 

27.40 

30.14 

1 

70.38 

78.30 

1 

86.22 

94.14 

7 

23.31 

26.10 

7 

28.44 

31.23 

8 

71.31 

79.28 

8 

87.26 

95.23 

8 

24.24 

27.  8 

8 

2948 

32.32 

a 

72  24 

80.27 

a 

88.29 

96.32 

1» 

2517 

28.  7 

0 

30.51 

33.41 

4 

73.17 

81.25 

4 

89.33 

97.41 

ao 

26.10 

29.  5 

ao 

32. 

34.50 

a 

74.10 

82.23 

r» 

90  37 

98.50 

1 

27.  3 

30.  3 

] 

33.  4 

36.  4 

0 

75.  3 

83.22 

0 

91.40 

loo.  4 

3 

27.51 

31.  2 

8 

34.  7 

37.13 

7 

75  51 

84  20 

7 

92.44 

101.13 

a 

28.44 

32. 

a 

35.11 

38.22 

8 

70  44 

85.18 

8 

93.48 

102.22 

4 

29.37 

32  53 

4 

36.15 

39.31 

» 

77.37 

86.17 

0 

94.51 

103  31 

5 

30.30 

3352 

n 

37.18 

40.40 

00 

78.30 

87.15 

00 

96. 

104.40 

(1 

31.23 

34  50 

o 

38.22 

41.49 

1 

79  23 

88.13 

1 

97.  4 

105  49 

7 

32.10 

35  48 

7 

39.26 

43.  3 

8,     80.16 

89.12 

8 

98.  7 

107.  3 

8 

33.  9 

36.47 

8 

40.29 

44.12 

a,    81.  9 

90.10 

a 

99.11 

10812 

0 

34.  2 

37  45 

0 

41.33 

45.21 

4 

82    2 

91.  8 

4 

100.15 

109.21 

40 

34.50 

38.43 

40 

42.37 

46.30 

5 

82.50 

92    7 

5 

101.18 

110.30 

1 

35.43 

39.42 

1 

43.40 

47  39 

0 

83.43 

93.  5 

i\ 

102  22 

11139 

8 

36.36 

40.40 

S 

44.44 

48.48 

7 

84.36 

94.  3 

7 

103.26 

112.48 

a 

37.29 

4138 

a 

45.48 

f.O.  2 

8 

85.-i9 

95.  2 

8 

104.29 

114.  2 

4 

38.22 

42.37 

4 

46.51 

51.11 

0 

86.22 

96. 

0 

105.33 

115  11 

n 

39.15 

43,35 

5 

48. 

52.20 

100 

87  15 

96.53 

100 

106  37 

116  20 

A 

40.  8 

44.33 

0 

49.  4 

53.29 

800 

174  30 

193  52 

800 

21318 

232.40 

7 

41.  1 

45.32 

7 

50.  7 

54.38 

aoo 

261.45 

290.50 

aoo 

320. 

349.  5 

8 

41.49 

46.30 

8 

51.11 

55.47 

400 

349.  5 

387.48 

400 

426.37 

465.25 

0 

42  42 

47.28 

0 

52.15 

57.  1 

500 

436.20 

484.47 

500 

533.18 

581.45 

04) 

43.35 

48.27 

SO 

53.18 

5810 

000 

523.35 

581.45 

000 

640. 

698.10 

1 

44.28 

49.25 

1 

54.22 

59.19 

700 

610  50 

678.43 

704i 

746.37 

814.30 

3 

45.21 

50.23 

s 

55.26 

60  28 

800 

698.10 

775.42 

800 

853.18 

930.50 

a 

46.14 

51.22 

a 

56.29 

61.37 

000 

785.25 

872.40 

000 

960. 

1047  15 

4 

47.  7 

52.20 

4 

67.33 

02.46 

1000 

872.40 

969.38 

10;>j. 

1066.37 

1161.35 

6 

48. 

53.18 

G 

58.37 

64. 
38 

8000 

1745  25 

1939.22 

,;m;oo 

2133.18 

2327.15 

II  • 
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16  feet  by  2  inches. 

13  ins 

Si(i.  &6thi) 

14  ins. 

Pen. 
1 

15  ins 

16  ins 

Pes. 
RO 

13  ins 

14  ins 

ijtd.  iioiot 

Pm. 

15  ins 

16  ins. 

Pm. 

etd.  55tbs 

.Stil   65th8 

Std    eftthh 

Std  Sdth" 

Std  6&th8 

8125 

btd.  bbiba 

1 

1.14 

1.20 

1.25 

1.30 

70.33 

76.  1 

RO 

86.49 

8 

2.29 

2.39 

8 

2  50 

3.  6 

7 

71.47 

77  21 

7 

82.50 

88.24 

:i 

3  43 

4.  4 

a 

4.20 

436 

8 

73.  6 

78.41 

8 

84.2U 

89.54 

4 

5.  2 

624 

4 

5.45 

6.11 

0 

74.21 

80.  5 

« 

85.45 

91.30 

n 

6.17 

6.43 

B 

7.15 

742 

«0 

75.35 

81.25 

«0 

87  15 

93.  5 

o 

7.31 

8.  8 

n 

8.40 

9.17 

1 

7b  49 

82.45 

1 

88.40 

94.35 

7 

8.45 

9.28 

7 

10.10 

10.47 

8 

78.  9 

84.  9 

» 

90  10 

96  11 

8 

10.  5 

10.47 

8 

11.35 

12.23 

a 

79.23 

85  29 

» 

91.35 

9741 

1> 

11.19 

12.12 

» 

13.  5 

13.53 

4 

80.37 

86  49 

4 

93.  5 

99.16 

10 

12  33 

13.32 

10 

14.30 

15.28 

R 

81.52 

88.13 

B 

94  ..30 

100.47 

1 

13.48 

14.51 

1 

16. 

17.  4 

4i 

8.3.11 

89.33 

0 

96. 

102.22 

!3 

15.  7 

1616 

8 

1725 

18.34 

7 

84.25 

90.53 

9' 

97  25 

103.52 

» 

16.21 

17.36 

:t 

18.50 

20.  9 

S 

85.40 

92.17 

8 

98.50 

105.28 

4 

17.36 

19. 

4 

20.20 

21.40 

!l 

86.54 

93  37 

» 

100.20 

107.  3 

R 

18.50 

20.20 

ti 

21.45 

23  15 

7« 

88.13 

95.  2 

70 

101.45 

108.33 

O 

20.  9 

21.40 

n 

2315 

24.45 

1 

89  28 

96.21 

1 

103  15 

110.  9 

7 

2124 

23.  4 

7 

24  40 

26  21 

a 

•    90.42 

97.41 

8 

104.40 

111.39 

8 

22.38 

24.24 

8 

26.10 

27  51 

» 

92.  1 

99.  6 

a 

106.10 

113.14 

II 

23.52 

25.44 

» 

27.35 

29.26 

4 

93  16 

100.25 

4 

107.35 

114.45 

80 

25  12 

27.  8 

8» 

29.  5 

31.  2 

R 

94.30 

101.45 

B 

109.  5 

116.20 

] 

2e.26 

28.28 

] 

30.30 

32.32 

<l 

95.44 

103.10 

O 

110.30 

117.50 

8 

27.40 

29.48 

8 

32. 

34.  7 

7 

97.  4 

104  29 

7 

112. 

119.26 

» 

29. 

31.12 

a 

33  25 

35.38 

8 

9818 

105.4!) 

8 

11325 

121.  1 

4 

311.14 

32.32 

4 

34.50 

37.13 

0 

99.32 

107.14 

» 

114.50 

122.31 

a 

3128 

33.52 

R 

36.20 

38.43 

80 

100.47 

108.33 

80 

116  20 

124.  7 

n 

32.43 

35.18 

« 

37.45 

40.19 

] 

102.  6 

109  53 

1 

117.45 

125.37 

7 

34.  2 

36.36 

7 

39.15 

41.49 

8 

103.20 

111.18 

8 

119.15 

127.12 

8    35  16 

38.  1 

8 

40.40 

43.24 

a 

104.35 

112.37 

a 

120.40 

128.43 

«;  36  31 

39.20 

f» 

42.10 

45. 

4 

105.49 

114    2 

4 

122.1*1 

130.18 

»0    37.45 

-10  40 

ao 

43.35 

46  30 

R 

107.  8 

11522 

B 

123.35 

131.48 

1    39.  4 

42.  5 

1 

45.  5 

48.  5 

0 

108.23 

116.41 

6 

125    5 

133.24 

8 

40.19 

43  24 

8 

46.30 

49.36 

7 

109.37 

118.  6 

7 

126.30 

\MM 

» 

41.33 

44.44 

a 

48. 

51.11 

8 

110.51 

11926 

8 

128. 

136.29 

4 

42.47 

46.  9 

4 

49.25 

52.41 

0 

112.11 

120.45 

0 

12925 

138.  5 

R 

44.  7 

47.28 

R 

50.50 

54.17 

00 

113  25 

122  10 

i     00 

130.50 

139.35 

« 

45.21 

48.48 

0 

52  20 

5547 

1 

114  39 

123  30 

1 

132.20 

141.10 

7 

46.35 

50  13 

7 

53.45 

57  22 

8 

11.5.54 

124  49 

8 

133  45 

142.41 

8 

4750 

51.32 

8 

5515 

58.53 

a 

117.13 

126.14 

8 

135.15 

144.16 

1> 

49.  9 

52.52 

0 

56  40 

60.28 

4 

118.27 

127.34 

4 

136.40 

145  46 

40 

50.23 

5417 

40 

58.10 

62.  3 

R 

119.42 

128.53 

R 

138.10 

147.22 

1 

51.38 

55.36 

1 

59  35 

63.34 

o 

121.  1 

130.18 

6 

139.35 

148.52 

8 

52.52 

57.  1 

8 

61.  5 

65.  9 

7 

122.15 

13138 

7 

141.  5 

150.27 

» 

54  11 

5^21 

» 

62.30 

66.39 

8 

123  30 

133.  2 

8 

14230 

152.  3 

4 

55.26 

59.40 

4 

64. 

68.15 

9 

124.44 

134.22 

0 

144. 

153.33 

5 

56.40 

61.  5 

R 

65  25 

69.45 

](N» 

126.  3 

135.42 

100 

145.25 

155.  8 

O 

57  54 

62.25 

« 

66.50 

71.20 

a<M» 

252.  7 

27128 

800 

290.50 

310.17 

7 

5914 

63.44 

7 

68.20 

72.51 

aoo 

378.10 

407.15 

800 

436.20 

465  25 

'    8 

60.28 

65.  9 

8 

69.45 

7426 

40<» 

504.13 

543.  2 

4<N> 

58145 

620.33 

9 

61.42 

66.29 

0 

71.15 

76.  1 

ROO 

630.17 

678.43 

ROO 

727.15 

775.42 

o» 

63.  2 

67.48 

BO 

72.40 

77.32 

600 

756.20 

81430 

000 

872.40 

9.30.50 

1 

6416 

69.13 

1 

74.10 

79.  7 

700 

882.23 

950.17 

700 

101810 

1086.  3 

8 

65  30 

70.33 

8 

75.35 

80  37 

800 

1008.27 

1086.  3 

800 

1163.35 

1241.12 

8 

66.45 

7152 

a 

77.  6 

82.13 

ooo 

1134.30 

1221.45 

000 

1309    5 

1396.20 

4 

68.  4 

73.17 

4 

78.30 

83.43 

14NN» 

1260.33 

1357.32 

1000 

1454.30 

1561.28 

B^ 

69.18 

74.37 

s 

8,0. 

8S.18 

8000 

2521J.2 

2715.  8 

8000 

2909.  & 

3ia3.  2 

16  feet  by  2  inches. 
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16  ins. 

btd.  6&thi 

86.49 
88.24 
89.54 
91.30 
93.  5 
94.85 
9611 
9741 
99.16 
100.47 
102.22 
103.52 
10.^28 
107.  3 
108.33 
110.  9 
111.39 
113.14 
114.45 
116.20 
117.50 
119.26 
121.  1 
122.31 
124.  7 
125.37 
127.12 
128.43 
130.18 
131.48 
133.24 
134.54 
136.29 
138.  5 
139.35 
141.10 
142.41 
144.16 
145  46 
147.22 
148.52 
150.27 
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29.  1 

» 

31,  5 

33.  9 

4 

104.52 

113.  1 

4 

121.  5 

129.  9 

»<>    2>-..20 

30.30 

ao 

32  40 

34.. 50 

S 

100.20 

114.30 

5 

122.40 

130  50 

1    29  m 

32.  4 

1 

34.20 

•30,30 

0 

107.43 

116.  4 

O 

124.20 

132.36 

,     a    31.11 

33.33 

a 

30. 

38.22 

7 

109.11 

117.33 

7 

126. 

134.22 

•    »    32.34 

35.  7 

» 

37.35 

40.  8 

8 

110.34 

119.  7 

8 

127.35 

130.  8 

4    34.  2 

30  36 

4 

39.15 

41.49 

0 

112.  2 

120.30 

O 

129.15 

137  49 

n    35.25 

38.10 

5 

40.50 

43.35 

8<» 

11325 

122.10 

80 

130  50 

139.35 

n    30  48 

39,39 

0 

42.30 

45.21 

1 

114.48 

123.39 

1 

132.30 

141.21 

7    38.  IG 

41  13 

7 

44.10 

47.  7 

116.10 

125.13 

a 

13410 

143.  7 

8    39.39 

42.42 

8 

45.45 

48.48 

a 

117.39 

120.42 

a 

135  45 

144.48 

«    41.  7 

44.10 

» 

47.25 

50.34 

4 

119.  7 

128.1(i 

4 

13725 

140.34 

«0    42.30 

4545 

:io 

49.  5 

52.20 

5 

120.30 

129.45 

5 

139.  5 

148.20 

1    43.53 

47.19 

1 

5(1.40 

54.  0 

0 

121.53 

131.19 

» 

140  40 

150.  6 

a    -J5  21 

18,48 

a 

52.20 

55  47 

7 

123.21 

132.48 

7 

142  20 

151  47 

»    415.44 

50.22 

» 

54. 

57.33 

8 

124  44 

134  22 

8 

144. 

1 53,33 

4    48.12 

51.51 

4 

55.35 

59.19 

!> 

120.12 

135.51 

0 

145  35 

155.19 

5    49.35 

53  25 

5 

57.15 

01.  5 

DO 

127.35 

1 37.25 

90 

147.15 

157,  5 

«    51.  3 

54  54 

0 

58.50 

02  40 

1 

129.  3 

138.54 

1 

148.50 

158,4() 

7    .52  2() 

511.28 

7 

00.30 

04,32 

a 

130.26 

140  28 

a 

l.")0  30 

100,32 

8    5:5  49 

58,  2 

8 

02.10 

00,18 

a 

131.49 

142.  2 

a 

152.10 

102,18 

»    5.5.17 

59.31 

0 

03.45 

(;s.  4 

4 

133.17 

143.31 

4 

153.45 

104.  4 

40    5ii.40 

01.  5 

40 

05.25 

09-15 

5 

134.40 

145.  5 

5 

155  25 

105.45 

1    58.  8 

02  34 

1 

07.  5 

71.31 

tt 

130    8 

140.34 

0 

157.  5 

107.31 

8    5>l31 

04.  8 

a 

08.10 

7.3.17 

7 

137,31 

148.  8 

7 

1.58  40 

IC'.n 

:i    (10  54 

05.37 

a 

70.20 

75.  3 

8 

138.54 

149.37 

8 

100  20 

171.  3 

4    (i2.22 

07.11 

4 

72. 

70  44 

» 

140  22 

151.11 

0 

1(;2. 

172.44 

5    03  45 

0s.4() 

5 

73.35 

78.30 

100 

141.45 

1 52.40 

10<» 

103.35 

174.30 

«    05  13 

70.14 

0 

75.1 5 

80.10 

a<N> 

283  35 

305.25 

aoo 

327.15 

349    6 

7    00.36 

71.43 

7 

7(i.50 

82.  2 

aoo 

425.25 

4.58.1(1 

aoo 

490.50 

623.35 

8    08.  4 

73.17 

8 

78  30 

83.43 

400 

507,15 

010  50 

400 

054  30 

098,10 

9    09  27 

74.40 

0 

80.10 

85.29 

500 

709    5 

703.35 

500 

818.10 

872.40 

SO    70.50 

70.20 

SO 

81  45 

87  15 

00<( 

850  50 

910.20 

000 

981,45 

104715 

1    72  18 

77.49 

1 

83.25 

89    1 

700 

992.40 

1009.  5 

700 

1145,25 

1221.45 

a    73  41 

79.23 

a 

85.  5 

90  42 

800 

1134  30 

1221.45 

80<» 

1309.  5 

1390  20 

»    75.  9 

80.52 

a 

80.^0 

92.28 

WW 

1 270.20 

1374.30 

uo<» 

1472.40 

1570.50 

4    70.32 

82.26 

4    88.20 

94.14 

10(M» 

1418.10 

1527.15 

1000 

1(;.30.20 

1745  25 

0 

78. 

84. 

S 

90. 

96. 

800(» 

2836.20 

,3064.30 

iaooo 

3272.40 

3490,50 

97.41 
'jy  27 

1(11,13 

102.54 

104.40 

10G.2B 

108.12 

lOit.53 

111.39 

113.25 

115.11 

116.52 
118.38 
120.24 
12210 
123.51 
125.37 
127.23 

129.  9 
130  50 
132.36 
134.22 

130.  8 
137-19 

139.:;5 

141.21 
143.  7 
144.48 
140.34 
148.20 
150.  6 
15147 
153  33 
155.19 
157.  5 
158.4t! 
100,32 
102.18 
104.  4 
105.45 
107.31 
l(;i,17 
171.  3 
172.44 
174.30 
319    5 
623.35 
098,10 
872,40 
1047,15 
221.45 
•190  20 
1570.50 
174525 
3490.50 


i; 


18  feet  by  2  inches. 
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17  ins. 

■Std.  65tbs 

18  ins. 

Pts. 

19  ins 

20  ins 

Pw. 

1 

21  ins. 

22  ins. 

Std.  56th.« 

Pm. 

23  ins. 

24  ins. 

Pes. 

Std. 65ths 

1.53 

.Std.6.iths 
2.  4 

Sid.  65ihs 

Std.  55th8 

2.10 

Std.  55th.- 
2.28 

Std.  S.iths 

1 

1.47 

1 

2.10 

2.22 

1 

2.34 

S 

3.39 

3.51 

8 

4.  8 

4.20 

2 

4.32 

4.44 

S 

5.  1 

5.13 

:i 

5.31 

5.49 

a 

6.12 

6.30 

a 

6.48 

7.11 

a 

7.29 

7.47 

4 

7.23 

7.47 

4 

8.16 

8.40 

4 

9.  9 

9.33 

4 

10.  2 

10  26 

5 

9.15 

9.45 

5 

10.20 

10.50 

s 

11.25 

12. 

s 

12  30 

13.  5 

a 

11.  7 

11.43 

« 

12.24 

13.  5 

0 

1341 

14.22 

0 

15.  3 

15.39 

7 

12.54 

13.41 

7 

14.28 

15.15 

7 

16.  2 

16.44 

7 

17.31 

18.18 

K 

14.46 

15.39 

8 

16.32 

17.25 

8 

18.18 

19.11 

8 

20.  4 

20.52 

«    16.38 

17.37 

0 

18.36 

19.35 

1» 

20,34 

21.33 

0 

22.32 

23.31 

1«,   18.30 

19.35 

10 

20.40 

21.45 

10 

22.50 

24. 

10 

25.  5 

26.10 

1 

20,22 

21,33 

1 

2244 

24. 

I 

25.11 

26,22 

1 

27  33 

28.44 

'  S 

22.14 

23.31 

s 

24.48 

26.10 

IS 

27.27 

28.44 

s 

30.  6 

31.23 

«    24.  6 

25.29 

a 

26.52 

28.20 

a 

29.43 

31.11 

a 

32.34 

34.  2 

*    25.53 

27  27 

4 

29.  1 

30  30 

4 

32.  4 

33.33 

4 

35.  7 

36.36 

5    27.45 

29.25 

s 

31.  5 

32.40 

R 

34.20 

36. 

s 

37.35 

39.15 

«    2937 

31.23 

« 

33.  9 

34.50 

0 

36.36 

38  22 

0 

40.  8 

41.49 

7 

31.29 

33.21 

7 

35.13 

37.  5 

7 

38.52 

40.44 

7 

42.36 

44.28 

8 

33,21 

35.19 

s 

37.17 

39.15 

8 

41.13 

43  11 

8 

45.  9 

47.  7 

«> 

35,13 

37.17 

0 

39.21 

41.25 

» 

43.29 

45.33 

ft 

47.37 

49.41 

ao 

37.  5 

39.15 

so 

41.25 

43.35  i 

SO 

45.45 

48. 

SO 

50  10 

52.20 

1 

38  52 

41.13 

1 

43,29 

45.45 

1 

48    6 

50.22 

1 

52  38 

54  54 

a 

40  44 

43.11 

s 

45  33 

48. 

s 

50.22 

52.44 

s 

55.11 

57.33 

a 

42.36 

45.  9 

» 

47  37 

50.10 

a 

52.38 

55.11 

a 

57  39 

60.12 

4 

44.28 

47.  7 

4 

49.41 

52.20 

4 

54.54 

57.33 

4 

60.12 

62.46 

5 

46.20 

49.  5 

5 

51.45 

54.30 

5 

57.15 

60. 

5 

62.40 

65.25 

a 

48.12 

51.  3 

« 

53.49 

56  40 

0 

59.31 

62.22 

« 

65.13 

68.  4 

7 

50.  4 

53    1 

7 

55.53 

58.50 

7 

61.47 

64.44 

7 

67.41 

70.38 

8 

51.51 

54.54 

8 

58.  2 

61.  5 

8 

64.  8 

67.11 

8 

70.14 

73.17 

U 

53.43 

50.52 

f> 

60.  6 

63.15 

0 

60.24 

69.33 

ft 

72.-12 

7551 

no 

55  35 

58  50 

ao 

62.10 

65  25 

ao 

68.40 

72. 

ao 

75.15 

78.30 

1 

57,27 

00  48 

1 

64.14 

67.35 

1 

71.  1 

74  22 

1 

77.43 

81.  9 

» 

59.19 

62.46 

2 

66.18 

69.45 

s 

73.17 

76,44 

s 

80.16 

83.43 

» 

61.11 

64.44 

a 

68.22 

72. 

a 

75  33 

79.11 

a 

82.44 

86.22 

4 

63.  3 

66,42 

4 

70.26 

74.10 

4 

77.49 

81.33 

4 

85.17 

89.  1 

fi 

64.50 

08.40 

5 

72.3(( 

76.20 

R 

80.10 

84. 

s 

87.45 

9135 

n 

Gi]  42 

70.38 

0 

74.34 

78.30 

0 

82  26 

86.22 

0 

90  18 

94.14 

7 

68.34 

72.36 

7 

76.3S 

80  40 

7 

84.42 

88.4-1 

7 

92.46 

96  48 

8 

70  26 

74.34 

8 

78.42 

82.50 

8 

87.  3 

91.11 

8 

95.19 

99.27 

1» 

72.18 

76.32 

» 

80.46 

85.  5 

0 

89.19 

93.33 

ft 

97.47 

102.  6 

40 

74.10 

78.30 

40 

8250 

87.15 

40 

91.35 

96. 

40 

100.20 

104.40 

1 

76.  2 

80.28 

1 

84.54 

89,25 

1 

93.51 

98,22 

1 

102.48 

107.19 

» 

77.49 

82.26 

S 

87.  3 

91  351 

3 

96.12 

100.44 

S 

105.21 

109.53 

:i 

79.41 

84.24 

a 

89.  7 

93.45 

a 

98.28 

103.11 

a 

107.49 

112.32 

^^4 

81,33 

86.22 

4 

91.11 

96. 

4 

100  44 

105  33 

4 

110.22 

115.11 

5 

83.25 

88.20 

6 

93.15 

98.10 

5 

10.3.  5 

108. 

s 

112  50 

117.45 

n 

85.17 

90.18 

« 

95.19 

100.20 

0 

105.21 

110.22 

« 

115.23 

120.24 

7 

87.  9 

92.16 

7 

97.23 

102.30 

7 

107.37 

113.44 

7 

117.51 

123.  3 

8 

89.  1 

94.14 

8 

99.27 

104.40 

8 

109.53 

115.11 

8 

120.24 

125.37 

» 

90.48 

96.12 

0 

101.31 

106.50 

ft 

11214 

117.33 

0 

122.52 

128.16 

S(> 

92.40 

98.10 

so 

103  35 

109.  5 

SO 

114.30 

120. 

SO 

125.25 

130.50 

1«0  185.25 

196.20 

100 

207.15 

218.10 

100 

229.  5 

24§. 

100 

250.50 

261.45 

SOO  .',70.50 

392.40 

300 

414  30 

436.20 

SOO 

458.10 

480. 

soo 

501.45 

523.35 

SM»0  656.20 

589.  5 

aoo 

621.45 

054  30 

aoo 

687.16 

720. 

ium 

752.40 

785.25 

400:741.45 

785.25 

400 

829.  5 

872.40 

400 

916.20 

960. 

40<» 

1003.35 

1047.15 

900 

927.15 

981.45 

soo 

1036.20 

1090.50 

S<»0 

1145.25 

1200. 

soo 

1264.30 

1309.  5 

if 

;'.'  •  V  ■••♦.1. 

■•ri 


^■.  "i 


rr- 


w- 


^ 
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19  feet  by  2  inches. 


m 

'it 


Pes. 
1 

a 

4 
S 

e 

7 
8 
» 

1 
2 
» 
4 

S 
41 

7 
8 
f> 


5  ins. 


« 


8 
O 

ao 


o 


8 
40 


je 


6 


50 


Bins. 


8'd.  55ths  Std.  55th8 


8 
8 


5 


.32 
1.  8 
1.40 
2.17 
2.48 
3.25 
4,  2 
4.33 
5.10 
5.42 
6.18 
6.50 
7.27 
8.  3 
8.35 
9.12 
9.43 
10.20 
10.52 
11.28 
12    5 
12  37 
13.13 
1.3.45 
14.22 
1453 
15.30 
16.  7 
16.38 
17.15 
17.47 
18.23 
19. 
19.32 
20.  8 
2040 
21.17 
21.48 
22.25 
23.  2 
23.33 
24.10 
24.42 
25.18 
2550 
26.27 
27.  3 
27.35 
28.12 
28.43 
29.20 
29.52 
30.28 
31.  5 
31.37 


.38 
1.21 
2.  4 
2  42 
3.25 
4.  8 
4.46 
529 
6.12 
6.50 
7.33 
8.16 
8.54 
9  37 
1020 
11.  3 
11.41 
12.24 
13.  7 
13.45 
14.28 
15.11 
15.49 
16.32 
17.15 
17.53 
18.36 
19.19 
20.  2 
20.40 
2123 
22.  6 
22.44 
23.27 
24.10 
24.48 
25.31 
26.14 
26.52 
27.35 
28.18 
29.  1 
29.39 
3022 
31.  5 
31.43 
32.26 
33.  9 
33.47 
3430 
35.13 
35.51 
36.34 
37.17 
38. 


Pes. 


1 
2 

a 

4 
9 
O 

7 

8 

O 

10 

1 

8 

4 
9 
O 


8 
U 
80 
1 
8 

a 


« 

7 
8 
O 


a 


8 
0 

40 

1 
8 

a 


8 
O 

an 

1 

8 
3 


7   ins. 


ttd.  &ath; 


.44 
1.34 
2.23 
3.12 
4.  2 
4,46 
5.35 
6.25 
7.14 
8.  3 
8.48 
9.37 
10.26 
11.16 
12.  5 
12.49 
13.39 
14.28 
15.17 
16.  7 
16  51 
17.40 
18.30 
19  19 
20.  8 
20.53 
21.42 
22.31 
23.21 
24.10 
24.54 
25.44 
26.33 
27.22 
28.12 
29.  1 
29.45 
30.35 
31.24 
32.13 
33.  3 
33.47 
34.36 
35.26 
36.15 
37.  4 
37.49 
38  38 
39.27 
40.17 
41.  6 
41.50 
42.40 
43  29 
44.18 


8  ins. 


Sid.  55tbfi 


.51 
1.46 
2.42 
3.38 
4.33 
5.29 
6.25 
7.20 
8.16 
9.12 

10.  7 

11.  3 
11.54 
12.49 
13.45 
14  41 
15.36 
16.32 
17.28 
18  23 
19.19 
20.15 
21.10 

22.  P 

23.  2 
23,52 
24.48 
25  44 
26.39 
27.35 
28.31 
29.26 
30.22 
31.18 
32.13 

33.  9 

34.  5 
35. 
35.51 
36.47 
37  42 
38.38 
39.34 
40.29 
41.25 
42.21 
4.3.16 
44.12 
46.  8 
46.  3 
46..54 
47.50 
48.45 
49.41 
50.37 


P««. 


5  ins. 


Std.  66ths 


r 

8 

O 

60 

1 
8 

a 

4 
S 
6 

7. 
8 

70 


6 


8 


80 


O 


8 


00 
1 
3 
8 


8 

0 

100 

80O 

aoo 

4<»0 
500 
600 
74N) 
800 


32.13 

32.45 

33  22 

33.53 

34.30 

35.  7 

35.38 

36.15 

36.47 

37.23 

38. 

38.32 

39.  8 

39.40 

40.17 


Gins. 


1  40.48 
8  41.25 
a     42.  2 

4     42.33 
43.10 


43.42 

44.18 

44.50 

45.27 

46.  3 

46.35 

47.12 

47.43 

48.20 

48.52 

49.28 

50.  5 

50.37 

51.13 

51.45 

52.22 

52.53 

53.30 

54.  7 

54.38 

55  15 

55.47 

56.23 

57. 


Std  55lhs 


38.38 

39.21 

40.  4 

40  42 

41.25 

42.  8 

42.46 

43.29 

44.12 

44.50 

45.33 

4616 

46.54 

47.37 

48.20 

49.  3 

49.41 

50.24 

51.  7 

5145 

52.28 

53.11 

53  49 

54  32 
55.15 
55.53 
56  36 
57.19 
58.  2 
58.40 
59  23 
60.  6 
60.4  i 
61.27 
62.10 
62  48 
63.31 
64.14 
64.52 
65.35 
66.18 
67.  1 
67.39 
68.22 


57.32      69.  5 


115.  8 
172.40 
230.17 
287.48 
345.25 
402.57 
460  33 


»00   618.10 
iOOo'  675.421  690.50 


138.10 
207.15 
276.20 
345.25 
414.30 
483.35 
552.40 
621.45 


Pes. 


50 

7 

8 

O 

00 

1 

8 

a 

4 
5 
6 
7 

8 

O 

70 


O 


8 

O 

80 


5 

O 


O 
0<» 

1 

8 

a 


7  ins. 


0 


8 
» 
10<» 
800 

aoo 

400 
500 
WW 
700 
800 
»00 
1000 


Std  Sfith.- 


45.  8 

45.52 

46.41 

47.31 

4820 

49.  9 

49.54 

50.43 

51.32 

52.22 

53.11 

54. 

54.46 

55.34 

66.23 

57.13 

58.  2 

58.46 

59.36 

60.25 

61.14 

62.  4 

6248 

63.37 

64.27 

65.16 

66.  5 

66.50 

67.39 

68.^8 

69.18 

70.  7 

70  51 

71.41 

72.30 

73.19 

74.  9 

74  53 

7r).42 

76.32 

77.21 

78.10 


8  ins. 


8000.1151.28,1381.45  ,8000 


79. 

79.44 

80.33 

161.12 

241.45 

322.23 

403.  2 

483.35 

564.13 

644.47 

725.25 

806.  3 

1612.  7 


Std.  bbtha 


51.32 
52.28 
53  24 
5419 
65.15 
5(i.ll 

67.  6 
58.  2 
58.53 
59.48 
60.44 
61.40 
62.35 
63.31 
64.27 
65.22 
66.18 
67.14 

68.  9 
69  5 
70.  1 
70.51 
71.47 
72.43 
73.38 
74.34 
75.30 
76.25 
77  21 
7817 
79.12 

80.  8 

81.  4 
81.54 
82  50 
83.46 

84  41 

85  37 
86.33 
87.28 
88.24 
89.20 
90.15 
91.11 
92.  7 

184.13 
276.20 
368.27 
460  33 
552.40 
64447 
736.53 
829.  5 
921.12 
1842.23 


19  feet  by  2  inches. 
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9  ins. 

::;ti).  55ths 

10  ins. 

Pes. 

Std. Soths 

1 

1.  2 

1.  8 

8 

2.  4 

2.17 

a 

3.  6 

3.26 

4 

4.  8 

4.33 

B 

5.10 

5.42 

6 

6.12 

6.50 

7 

7.14 

8.  3 

S 

8.16 

9.12 

0 

9.18 

10.20 

10 

10.20 

11.28 

1 

11.22 

12.37 

s 

12.24 

13.45 

a 

13  26 

14.53 

4 

14  28 

16.  7 

S 

15  30 

17.15 

G 

16.32 

18.23 

7 

17.34 

19.32 

8 

18.36 

20.40 

» 

19.38 

21.48 

SO 

20.40 

23.  2 

1 

21.42 

24.10 

s 

22.44 

25.18 

a 

23.46 

26.27 

4 

24.48 

27.35 

S 

25  50 

28  43 

0 

26.52 

29  52 

7 

27.54 

31.  5 

S 

29.  1 

32.13 

» 

30.  3 

33.22 

80 

31.  5 

34.30 

1 

32.  7 

35.38 

S 

33.  9 

36.47 

a 

34.11 

38. 

4 

35.13 

39.  8 

s 

36.15 

4017 

« 

37.17 

41.25 

7 

38.19 

42.33 

« 

39.21 

43.42 

1> 

40.23 

44..50 

40 

41.25 

46.  3 

1 

42.27 

47.12 

S 

43.29 

48.20 

a 

44.31 

49.28 

4 

45.33 

50.37 

s 

46.35 

51.45 

0 

47.37 

52.53 

7 

48.39 

54.  7 

8 

49.41 

55.15 

0 

50.43 

56.23 

80 

51.45 

57.32 

1 

52.47 

58.40 

8 

r)3.49 

59.48 

a 

54.51 

61.  2 

4 

55.53 

62.10 

a 

57. 

63.18 

Pes. 


1 

a 
a 

4 
5 
6 
7 
8 
O 
10 
1 
3 

a 

4 

S 
« 
7 
8 
O 
80 
] 

a 

4 
9 

o 

7 
8 
O 
}I0 
1 

,  ;» 

a 

4 

S 
0 

7 
8 
9 

40 
1 

»• 

a 

I 

4 

4 

8 

» 

SO 

1 
8 

a 

4 
5 


11  ins.  12  ins. 


Std.  65th8  St<l.  55thit 


1.15 
2.29 
3.44 
5.  4 

6.18 
7.33 
8.48 
10.  7 
11.22 
12.37 
13.51 
15.11 
16.26 
17.40 
19. 
20.15 
21.29 
22.44 
24.  4 
2518 
26.33 
27.48 
29.  7 
30  22 
31.37 
32.51 
34.11 
35.26 
36.40 
38. 
39.15 
40.29 
4144 
43  4 
44.18 
45.33 
46.48 
48.  7 
49  22 
50.37 
51.51 
53.11 
54.26 
55.40 
57. 
58.15 
59.29 
60  44 
32.  4 
63.18 
64  33 
65.48 
67.  7 
68.22 
69.37 


1.21 
2.42 

4.  8 
5.29 
6.50 
8.16 
9.37 
11.  3 
12.24 
13.45 
15  11 
16.32 
17.53 
19.19 
20  40 
22.  6 
23.27 
24  48 
26.14 
27.35 
29.  1 
30.22 
31.43 
33.  9 
3430 
35.51 
37.17 
38.38 
40.  4 
41.25 
42.46 
44.12 
45.33 
48.. 54 
48.20 
49.41 
51.  7 
52  28 
53.49 
.5515 
56.36 
58.  2 
59.23 
00  44 
62  10 
63.31 
64.52 
66.18 
67.39 
69.  5 
7026 
71.47 
73.13 
74.34 
76. 


Poa. 


9  ins.  10  ins. 


56 

7' 
8 
9 

60 
1 
3 
8 
4 
S 
6 
7 
8 
O 

70 
1 
8 

a 

4 
S 

6 

7 
8 
9 
80 
1 
8 

a 

4 

a 

6 
7 

8 

O 

00 

1 

8 

a 

4 

5 

6 

7 

8 

O 

1<N> 

300 

aoo 

40<» 
500 
000 
700 
§00 

mm 


.Std.  65ths|Sld.  65ibs 

64^27 
6535 
66.43 
67  52 

69.  f; 

70  13 

7122 

72.30 

73  3^ 

74.-17 

76. 

77.  S 

78.17 

79.25 


58.  2 

59.  4 

60.  6 

61.  8 
6210 
63.12 
6414 
65.16 
66.18 
67.-0 
68  22 
69.24 
70.26 
71.28 
7230 
73,32 
74.34 
75.31; 
76.38 
77.40 
78.42 
79.44 
80  46 
81.48 
82.5(1 

83  52 

84  54 


86. 

87 

88 

81). 

90. 

f'l  11 

92.13 

9.3.15 

94  17 

95  19 
90.21 
9723 
98.25 
99.27 

100  29 
101.31 
102.3:5 
103.35 
207.15 
310.50 
414.30 
518.10 
621.45 
725  25 
829.  5 
932.40 
1000,1036.20 

a*>oo:^072.40 

41 


81.42 
82.50 
84.  3 
85  12 
86.20 
87  28 
88.37 

89  45 

90  53 
92.  7 
93.15 
91.23 
95  32 
96.40 
97.18 
99.  2 

100.10 
101. IS 
102.27 

103  35 

104  43 

105  52 
107.  5 
108.13 
109.22 
110.30 
HI  38 
11247 
114. 
115.  8 
230.17 
345.25 
460. .33 
575  42 
690  50 
806  3 
921  12 

1036.20 
1151.28 
2303.  2 


Pes. 


11  ins 


12  ins. 


I 


It 


.Std.  o;ths,i<td.  65thi 


5  m 

7 

8 

O 

60 

1 
3 

a 

4 
5 
O 

7 
8 
0 
70 
1 
3 

a 

4 

5 
O 

7 
8 
U 
80 
1 
3 

:i 

4 
5 

0 
7 
8 
f» 
00 
1 


a 

4 

5 

O 

7 

8 

O 
100 
300 

a4N» 

40<» 
500 
000 
7<»0 

800  1013 

000  1140 

1000l:-'66, 

8000  2533 


70 

72 
73 
74 

76 

77, 

78 

79 

81 

S2 

83 

8-) 

SG 

87 

88 

S9 

91 

92 

9:'. 

95 
96 
97 
•18, 
100 
101 
102 
1 03 
105 
106 
107 
108 
110 
111 
112, 
114, 
115 
116, 
li7, 
119 
120. 
121. 
122 
124. 
125. 
126 
253. 

:i80. 

606. 
633. 
760. 

886. 


51 
11 
26 
40 

15 

,2;  I 

,44 
,  4 

IS 

3;i 

.4S 
7 
22 
.37 
51 
,11 
26 
40 

15 

.29 
.41 
.  4 
.18 
;!3 
48 
.  7 
.22 
.37 
51 
.11 
.26 
40 

15 
,29 
J  4 

4 
18 
33 
48 

7 
22 
37 
18 

37 

18 

37 
18 

37 

18 


7721 

7S42, 
80.  8 
81.:  9 
82.50 
84.16 
85.37 
87.  3 
8s.L'4 
89-15 
ill. 11 
1)2  32 
9;>.53 
95  19 
96.10 
US.  6 
99  27 
100  48 
102.14 
103  35 
105.  1 

106  22 

107  43 

109  9 

110  30 
1 1 1 .51 
113.17 
11 -1.38 
116.  4 
117,25 
118.46 
120  12 
12133 
122.54 
124  20 
125.41 
127.  7 
12828 
129.19 
131..  5 
132  36 
134.  2 
135.23 
136.44 
138.10 
276.20 
414.30 
5.52.40 
690.50 
829.  5 
967.15 

110,5.25 
1243  35 
1381  45 
2763.35 


!■  '  V 


;ii|:  •; 


II:.':* 


F'l- 


ii;:;*  1*:: 


til:  .  n 

ii,.V  " 

i|i:   -V 


it'" 


hi,;- 


ji'.i. 


f 

11 

1 

!1  * 


Iw 

. 

t!;  i 

iii 

li:  •!  ^ 

ft'- 

1 
i 
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19  feet  by  2  inches. 


! 


rs 


liv;' 


13  ins 

14  ins 

Pes 

Std  56th8 

std.  asiiis 

For. 

] 

1.27 

1.34 

1 

» 

3. 

3.12 

a 

» 

4.27 

4.46 

a 

4 

5.54 

0.25 

4 

5 

7.27 

8.  3 

5 

A 

8  54 

9.37 

A 

7 

10. 2(; 

11  k; 

7 

8 

11  54 

12.49 

8 

» 

13  2G 

14  28 

» 

)o 

14.53 

10.  7 

10 

] 

IGl'G 

17.40 

1 

» 

17  53 

19.19 

•» 

:i 

19.25 

20.53 

a 

4 

20.53 

1.2.31 

4 

R 

22  25 

24.10 

Si 

A 

23.52 

25  44 

0 

7 

2525 

27.22 

7 

N 

2().52 

29.  1 

H 

1» 

2S2i 

30  35 

» 

»» 

2952 

32.13 

SO 

J 

31.24 

33.47 

1 

» 

32.51 

35.26 

a 

a 

34.24 

37.  4 

a 

4 

35.5 1 

38  38 

4 

n 

37.2;; 

40.17 

ti 

<» 

38  51 

41.50 

0 

7 

4023 

43.29 

7 

N 

41  50 

45    8 

K 

!> 

43  23 

4041 

0 

ao 

44.50 

48.20 

ao 

] 

46  22 

4'.i.54 

J 

» 

47  50 

51.32 

•> 

:i 

-^1)22 

.53.11 

a 

4 

50  40 

54.45 

4 

5 

52.22 

50  23 

n 

« 

53  40 

58.  2 

0 

7 

55.21 

59.36 

7 

H 

50.49 

01  14 

8 

» 

58.21 

02  48 

0 

i40 

5048 

04  27 

40 

1 

01.21 

0().  5 

1 

a 

02.48 

07  39 

S 

a 

04.20 

09.18 

a 

4 

05.48 

70  51 

4 

R 

07.20 

72.30 

n 

« 

08.47 

74    9 

0 

7 

7020 

75  42 

7 

8 

7147 

77.21 

8 

l> 

7.3.19 

79. 

0 

SO 

74.47 

80  33 

nn 

1 

76.19 

82.12 

1 

s 

77.46 

83.46 

a 

a 

79.19 

85.24 

a 

4 

80  46 

87.  3 

4 

6 

82.18 

88.37 

9 

15  ins  16  ins 


Std  55ths 

~1.40 
3.25 
5.10 
6.50 
8,35 
10.20 
12.  5 
13.45 
1.5.30 
17.15 
19. 
20  40 
22.25 
24.10 
25.50 
27.35 
29.20 
31.  5 
32.45 
34.30 
30.15 
38. 
39  40 
41.25 
43.10 
44.50 
40.35 
48  20 
.50.  5 
51  45 
53.30 
.55.15 
57. 
58  40 
00.25 
02.10 
03  50 
65.35 
67.20 
69.  5 
70.45 
72.30 
74.15 


77.40 
79.25 
81.10 
82.50 
84.35 
80.20 
88.  5 
89.45 
9130 
93  15 


Sul.  66tbf< 


95. 


1.46 
3.38 
5.29 
7.20 
9.12 
11.  3 
12.49 
14.41 
16.32 
1 8.23 
20.15 
22.  6 
23  52 
25.44 
27.35 
29  26 
31  18 
33.  9 
35. 
30.47 
38.38 
40.-.' 9 
42  21 
44.12 
40.  3 
47.50 
49.41 
51.32 
.53.24 
55  15 
57.  6 
58  53 
00.44 
02  35 
64.27 
60  18 
68.  9 
70.  1 
71.47 
73  3«< 
75.30 
77.21 
79.12 
81.  4 
82.50 
8441 
86  33 
88.24 
9015 
92.  7 
93.53 
95.44 
97.36 
99.27 
101.18 


P09. 

no 

13  ins. 

StU.  55tbs 

14  ins. 

Std.  S.'iths 

83  46 

90.15' 

4 

85.18 

9149 

8 

86.45 

93  28 

0 

88.18 

95.  6 

00 

89.45 

96  40 

1 

91.17 

98.19 

3 

92.45 

99.52 

a 

94.17 

101.31 

4 

95.44 

103  10 

s 

97.17 

104.43 

<i 

98  44 

100.22 

7 

10010 

108.  1 

s 

10144 

109.34 

)l 

103.10 

111.13 

70 

104.43 

11247 

1 

106.16 

114.25 

•I 

107.43 

116.  4 

a 

109.15 

11738 

4 

110.43 

119  16 

.1 

112  15 

120.50 

0 

113.42 

122  29 

7 

115.15 

124.  7 

8 

110.42 

125.41 

0 

118.14 

127.20 

80 

119.42 

128  53 

1 

121.14 

13032 

122  41 

132.11 

a 

12414 

133.44 

4 

125.41 

135  23 

a 

l'J7.13 

1.37.  2 

0 

128.41 

138.35 

7 

130.13 

14014 

8 

131  40 

14148 

!» 

13313 

143.20 

oo 

134.40 

145.  5 

1 

136.12 

146.39 

S 

137.40 

148.17 

a 

139  12 

149.51 

4 

140.39 

151.30 

5 

142  12 

153.  8 

0 

143.39 

1.54.42 

7 

145.11 

150.21 

8 

140  39 

157.54 

0 

148.11 

1.59.33 

100 

149.38 

161.12 

200 

299.22 

322.23 

a(»o 

449.  5 

483  35 

400 

598.43 

644.47 

500 

748.27 

806.  3 

000 

898.10 

967.15 

700 

1047.48 

1128.27 

800 

1197.32 

1289  38 

000 

1347.15 

14.50.50 

10<M> 

1496.53 

1612.  7 

3000 

2993.52 

3224.13  , 

15  ins  16  ins. 


50 

7 
8 

» 

4 
5 

e 

o 

1 
8 

a 

4 
6 

» 

a' 

« 

7 

8 

O 

00 


a 


s 

6 

7 

8 

O 

100 

soo 
aoo 

400 
500 
600 


<td.  65ths 


96.40 
98.25 
00.10 
01.50 
03,35 
05.20 
07.  5 
08  45 
10.30 
12.15 
14. 
15.40 
17.25 
19.10 
20  50 
22.35 
24.20 
26.  5 
27.45 
29.30 
31.15 
33. 
34.40 
.36.25 
38.10 
39  50 
4135 
43.20 
45.  5 
46.45 
48.30 
.50.15 
52. 
53  40 
55.25 
57.10 
58.50 
60  35 
62.20 
64.  5 
65.45 
67.30 
69.15 
71. 
72  40 
34525 
518.10 
690.50 
863  35 
1036.20 
700  1209.  5 
800  1381.45 
000  1554.30 
10001727.15 
3000,3454.30 


^td   55th8 


103.10 

105.  1 
106.47 
108.39 
110.30 
112.21 
114.13 
116.  4 
117.50 
119.42 
121.33 
123.24 
125.16 
127.  7 
128.53 
130  45 
132.36 
134.27 
130.19 
138.10 
140.  1 
141.48 
143,39 
145.30 
147.22 
149.13 
151.  4 
152.51 
154.42 
156.33 
158.25 
160.16 
162.  7 
163.54 
165.45 
167.36 
169.28 
171.19 
173.10 
175.  2 
176.48 
17839 
180.31 
182.22 
184.13 
368  27 
552.40 
73653 
92112 
110525 
1289  38 
1473.52 
1658.10 
1842  23 
3684.47 


I!n"*' 


19  feet  by  2  inches. 


163 


147.22 
149.13 
151.  4 
152.51 
154.42 
150.33 
158.25 
1(J0.16 
162.  7 
163.54 
165.45 
167.36 
169.28 
171.19 
173.10 
175.  2 
176.48 
17839 
180.31 
182.22 
184.13 
308  27 
552.40 
736  53 
92112 
110525 
128938 
1473.52 
1658.10 
1842  23 
3684.47 


n  ins 

18  ins. 

Pes. 

1 

19  ins 

20  ins 

i  Std.  65tli. 

Pes. 

21  ins 

.  22  ins 

.    Pes. 

1 

23  ins 

24  ins. 

Pes. 

.std.  66th 

s  StJ.  65tlis 

S:d.  5ith 

Sld.65lh 

"  Std.  &6tli 

^td.66th 

f Std. .  5thB 

1 

1.53 

2.  4 

2.10 

2.17 

'    ii 

I        2.23       2  29 

2.3( 

5       2.42 

a 

3.50 

4.  8 

a 

4.21 

4,33 

a        4.46        5.  4 

s 

i        5.H 

i        5  29 

a 

5.48 

6.12 

:i 

6  31 

6.50 

a        7.14        7.33 

s 

J        7.5i 

5       8.16 

4 

7.46 

8.16 

4 

8.41 

9.12 

4        9.37      10.  7 

4 

I      10.3S 

S      11.  3 

s 

943 

10  20 

S 

10.52 

11.28 

S      12.  t 

)      12.37 

S 

•      13.13 

13.45 

« 

11.41 

12.24 

0 

13.  7 

13.45 

U      14.2^ 

1511 

i\ 

15.41] 

16,32 

,7 

13  39 

14  28 

7 

15.17 

16.  7 

: 

'      16.51 

17.40 

7 

18.3C 

19.19 

8 

15  36 

16  32 

8 

17.28 

18.23 

6 

I      19.1£ 

20.15 

8 

21.10 

22.  6 

0 

17.34 

18  30 

0 

19.38 

20.40 

« 

>     21A'> 

22  44 

11 

23.46 

24  48 

10 

!  19  32 

20.40 

10 

21.48 

23.  2 

141 

>      24.1C 

25.18 

10 

26.27 

27  35 

1 

1  21.29 

2244 

1 

24.  4 

25.18 

] 

26  33 

27  48 

1 

29.  7 

30,22 

s 

23.27 

24.4.^ 

a 

26.14 

27.35 

a 

29.  1 

30.22 

a 

31.43 

33.  9 

8 

25  25 

26,52 

» 

28  24 

29  52 

:i 

31.24 

32.51 

a 

34  24 

3551 

ft 

1  27.22 

29.  1 

4 

30.35 

32  13 

4 

33.47 

35  26 

4 

37.  4 

38.38 

s 

'  29.20 

31.  5 

S 

32.45 

34.30 

S 

36.15 

38. 

s 

39.40 

41.25 

«   31.18 

33.  !» 

« 

35. 

36.47 

fl 

38.38 

40.29 

<i 

4221 
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4 

117.51 

131.  2 

4    144.  7 

157.13 

40     .-.0  10 

55.42 

40 

.;i.i8 

66.50 

n 

119  10 

1.32.23 

5    145.37 

1.-.S.50 

1 

51.24 

57.  8 

J 

(12.48 

68.32 

0 

120.24 

133  45 

o;  147.11 

160  :;2 

B 

52  38 

58  30 

» 

fU.22 

70.14 

7 

121.38 

135.12, 

;      7 

148.40 

1(12,14 

a    53.52 

59  52 

» 

65  51 

71  51 

8 

1 22  52 

136.331 

8 

150.15 

10.3.51 

4 

55.11 

til. 18 

4 

(!7.26 

73.33 

!» 

124.11 

138. 

!) 

151  44 

165  33 

5 

56  25 

62.40 

» 

(i9. 

75  15 

100 

125.25 

1.39.22 ; 

lOO 

15318 

16715 

A    57  39 

64.  7 

0 

70  29 

76.52 

200 

250.50 

278  4;; 

80(»    30(;37 

334.30 

7 

58.53 

65.28 

7 

72    4 

78  34 

aoo 

376.20 

418  Kt 

8(M> 

460. 

501.4r 

8 

60.12 

66.50 

8 

73.3:5 

80.16 

400 

501.45 

567.32, 

40O 

613.18 

669. 

0 

61.26 

68.17 

• 

75.  7 

81.53 

a4M» 

627.15 

696.53 

'  mm 

766.37 

8.36 

60 

62  40 

69  38 
71.  5 

1 

76  37 
78  11 

83.35 

8517 

ooo 

700 

752.40 

878.10 

836JiO 
975.4-^ 

•no 

9<MI 

920. 

100_' 

i;   63  54    1 

1073.18 

••25 
i40 

5.J5 

f 

8 

65  13 

72.27 

S 

79.40 

86.54 

HOO 

1003.35 

1115.  s 

mm  1 226.3T 

8 

66.27 

73.48 

a 

81  15 

88.36 

»oo 

1129.  5 

1254.30 

»oo     -^0. 

4 

67.41 

75  15 

4 

82.14 

90.18 

loot) 

1 254.30 

1393.52, 

!  looo  ■  "^iS.l^ 

5 

69. 

76.37 

S 

84.18 

92. 

'JM90 

2509.  5 

2787.48  i 

woo 

■«)66.37 

li  1(1 
'.i  '■;ii 

it 
k 

m 


111  :» 

1 


■I 
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23  feet  by  2  inches. 


i 


rt 


I 


Tm. 


13  ins 


iiid  bbth" 


1 

9 
S 
4 

S 

41 

7 
S 
»l 

» 

S 
« 

7 
8 
» 
SO 
1 
IS 

:i 

4 

O 

7 
8 
» 

:to 
1 

» 

4 

ri 

:   » 

.     7 

,      8 

» 

40 

1 


» 
4 
5 

« 

7 
8 


14  ins 

8td.  5iti\a 


1.45 
3.34 
524 
7.14 
9.  3 
10.48 
12.38 
14.27 
1G.17 
18.  7 
19  51 
21.41 
23.31 
25  20 
27.10 
29. 
30.44 
32.34 
34.24 
36.13 
38.  3 
39.48 
41.37 
43.27 
45.17 
47.  6 
48.51 
50.41 
52.30 
54.20 
5(5  10 
57  54 
59.44 
G1.34 
G3.23 
65.13 
67.  3 
68.47 
70.37 
72.27 
74.16 
76.  6 
77.51 
79  40 
81.30 
83.20 
85.  9 
86.54 
88.44 
10    90.33 
0  181.12 
562.23 


Pm. 


^'1 


m 


543.35 

'•.II     IT 


WK 


4.47 


>6.  3 


1.52 
3.50 
5.47 
7.44 
9.42 
11.39 
13.36 
15.34 
17.31 
19.28 
21.26 
23.23 
25.20 
2718 
29.15 
31.12 
33.10 
35.  7 
37.  4 
39.  2 
40.54 
42.51 
44.49 
46.46 
48.43 
50.41 
52.38 
54.35 
56.33 
58.30 
60.27 
62.25 
64.22 
66.19 
68.17 
70.14 
72  11 
74.  9 
76.  6 
78.  3 
80.  1 
81.53 
83.50 
85.48 
87.45 
89.42 
91.40 
93.37 
95.34 
97.32 
195.  8 
390.17 
585.25 
780.33 
975.42 


15  ins.  16  ins 


Sld.  66ths 


1 

8| 

I 

« 

7 
8 
O 

8 

a 

4 
S 
0 


8 

O 

SO 

1 
a 
» 

4 

5i 
G 

7i 

»: 

»0 

i 

» 

4 

G 

7 

8 

9 

4« 

1 
3 

a 

4 
5 

G 

7 
8 
9 


Std    55th. 


2.  5 
4.10 
6.15 
8.20 
10.25 
12.30 
14  35 
16.40 
18.45 
20.50 
23. 
25.  5 
27.10 
29.15 
3120 
33  25 
35.30 
37.35 
39.40 
41.45 
43  50 
46. 
48.  5 
50.10 
52.15 
54.20 
56.25 
58  30 
60.35 
62.40 
64.45 
66.50 
69. 
71.  5 
73  10 
75.15 
77.20 
79.25 
81.30 
83.35 
85.40 
87.45 
89.50 
92. 
94.  5 
96.10 
98.15 
100.20 
102.25 
50    104.30 
100    209.  5 
200    418.10 
300'   627.15 
400'   836.20 
800,1045.25 


Pes. 


2.13 
425 

638 
8.51 
11.  8 
13.21 
15.34 
17.46 
20.  4 
22.17 
24  29 
26.42 
29. 
31.12 
33.25 
35  381 
37.50 
40.  8 
42.21 
44.33 
46  46 
49.  4 
51.16 
53.29 
55.42] 
57.641 
60.12 
62,25 
64.37 
66.50 
69.  8 
71.20 
73.33 
75  46 
78.  3 
80.16 
82.29 
84.41 
86.54 
89.12 
9124 
93.37 
95.50 
98.  7 
100.20 
102  33 
104.45 
107.  3 
109.16 
111.28 
223.  2 
446.  3 
669.  5 
892.  7 
1115.  8 


n  ins 


>td.  65tli8 


1 

» 
4 
5 
G 

7 

8 

9 

10 

1 

•> 

» 
4 
S 

G 

7 
8 
9 
SO 
1 
S 

a 

4 
ti 

G 

7 
8 
9 

:io 
1 

3 

a 

4 

G 
7 
8 
f» 
40 
1 

s! 

ai 

4 
5 

G 

7 
8 
9 


18  ins. 


Std.  55tb!> 


2.20 
4.41 
7.  6 
9.26 
11.47 
1412 
16.32 
18.53 
21.18 
2.5.38 
26.  4 
28.24 
30.44 
33.10 
35  30 
37.50 
40.16 
42.36 
45.  1 
47.22 
49  42 
52.  7 
54.28 
56.48 
59.13 
6134 
63.54 
66.19 
68.40 
71.  5 
73.25 
75.46 
78.11 
8031 
82.52 
85,17 
87.37 
90.  3 
92.23 
94.43 
97.  9 
99.29 
101.49] 
104.15 
106.35 
109. 
111.21 
113.41 
116.  6 
50  j  118.27 
100!  236.53 
SOOl  473.52 


P«8. 


2.28 
5.  1 
7  29 
10.  2 
12.30 
15,  3 
17,31 
20    4 
2232 
25.  5 
27  33 
30.  6 
32.34 
35.  7 
37.35 
40.  8 
42.36 
45.  9 
47.37 
50.10 
52,38 
55  11 
57.39 
60.12 
62.40 
65.13 
67.41 
70.14 
72.42 
75.15 
77.43 
80.16 
82.44 
85.17 
87.45 
90.18 
92  46 
95.19] 
97.47] 
100.20 
102.48! 
105.21 ! 
107.49 
110  22 
112.50 
115.23 
117.51 
120.24 
122.52 


19  ins.  20  ins. 


Sid.  50th9 


1 
3 

« 

7| 

8' 
9 
10 
1 
3 

a 

4 
5 

G 

7 

8 

9 

80 

1 
3 

a 

4 
5 
G 

7 
8 
t> 
»<» 
1 
3 

a 

4 
5 

G 
7 
8 
9 
40 
1 
3 

a 

4 

5 

G 

7 
8 
0 


Std.  a5th8 


2.36 
5.16 
7.52 
10  33 
13.13 
15.49 
18.30 
21.10 
23.46 
26,27 
29.  7 
31.43 
34  24 
37.  4 
39.40 
42.21 
45.  1 
47  37 
50  18 
52.53 
55.34 
58.15 
60.50 
63.31 
66.12 
6847 
71.28 
74.  9 
76.44 
79.25 
82.  6 
84.41 
87.22 
90.  3 
92.38 
95.19 
98. 
100.35 
103.16 
105.52 
10832 
111.13 
113.49 
116.29 
119.10 
121.46 
124.26 
127.  7 
129.43 


»00 
40<» 

Sim 


710.50 

947  48 

1184.47 


12.5.251  50  132.23 
250.50;  100  264.47 
50145  jsoo  529,38 
752.40  i  :ioo  794  30 
1003.35:  400  1H59.22 
I254,30|,5o0il324.13 


2.43 
532 
8  20 
11.  8 
1352 
16.40 
19.28 
22.17 
25.  5 
27  48 
3037 
33  25 
36  13 
39.  2 
41  45 
44.33 
47  22 
50.10 
5253 
5542 
5830 
61.18 
64.  7 
66.50 
69  38 
72.27 
75.15 
78.  3 
80  47 
83  35 
86.23 
89  12 
92. 
94,43 
97.32 
100  20 
103.  8 
105  52 
108  40 
111.28 
114.17 
117.  5 
119.48 
122.37 
125.25 
128.13 
131.  2 
133.45 
136.33 
139,22 
278.43 
557.32 
83620 
1115.  8 
1393.52 


\ 


2.43 
532 

8  20 

11.  8 

1352 

1(5.40 

19.28 

22.17 

25.  5 

27  48 

3037 

33  25 

36  13 

39.  2 

41  45 

44.33 

47  22 
5i».10 
52.53 
5542 
5830 
61.18 
64.  7 
66.50 
69  38 
72.27 
75.15 
78.  3 
80  47 
83  35 
86.23 
89  12 
92. 
94.43 
97.32 
100  20 
103.  8 
105  52 
108  40 
111.28 
114.17 
117.  5 
119.48 
122.37 
125.25 
128.13 
131,  2 
133.45 
136.33 
139.22 
278.43 
557.32 
836.20 
1115.  8 
1393.52 


24  feet  by  2  inches. 
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5  ins. 

6  ins. 

Peg. 
1 

7  ins. 

8  ins. 

3td.  oStlis 

1.  9 

Pes.    1' 
5-» 

5  ins. 

6  ins. 

Po^. 
5« 

1  ins. 

8  ins. 

Pu_ 

Btd.  SSths 

.40 

Std.  o5lhs 

Std.oSthsi 

■iid   Sdihs 

std.  65the 

std.  6oth« 

] 

.48 

1.   1 

40.40 

48.48 

57.  1 

65.  9 

S 

1.25 

1.41 

S 

2.  2 

2.18 

7 

41.25 

49.41 

7 

58.  2 

66  18 

» 

2.10 

2  34 

a 

3.  3 

3.27 

8 

42.10 

50  34 

8 

59.  3 

67.27 

4 

2  50 

3.-.:7 

4 

4.  4 

4  36 

9 

42.50 

51.27 

0 

60.  4 

68.36 

S 

3.35 

4.20 

S 

5.  5 

5  45 

60 

43.35 

52.20 

00 

01.  5 

69.45 

« 

4.20 

5.13 

A 

6.  6 

6.54 

1 

44.20 

53.13 

1 

62.  6 

70  54 

7 

5.  5 

6.  6 

7 

7.  7 

8.  8 

a 

45. -5 

54.  6 

3 

63.  7 

72.  8 

H 

5.45 

6  54 

8 

8.  8 

9  17 

a; 

45.45 

.54.54 

a 

64.  8 

73.17 

f> 

6.30 

7  47 

0 

9.  9 

10  26 

4! 

46  30 

5(i.47 

4 

65.  9 

74.26 

10 

7.15 

8.40 

10 

1010 

1135 

5 

47.15 

56.40 

5 

66.1() 

75.35 

1 

8. 

9.33 

1 

11.11 

12.44 

0 

48. 

57.33 

0 

67.11 

76.44 

» 

8.40 

10.26 

s 

12.12 

13  53 

7 

48.40 

58.26 

7 

68.12 

77.53 

» 

9.25 

11.19 

a 

13.13 

15.  7 

8 

49.25 

59.19 

8 

69.13 

79.  7 

'  4 

10.10 

12.12 

4 

14.14 

16.16 

0 

50.10 

60.12i 

t» 

70  14 

80.16 

n 

10.50 

13.  5 

5 

15.15 

17.L'5 

70 

50.50 

61.  5 

70 

71.15 

81.25 

u 

11.35 

13..53 

0 

16.16 

18.34 

1 

511:5 

61.53 

] 

72.16 

82.34 

7 

12.20 

14.46 

7 

17.17 

19.43 

8 

52.20 

62.461 

•» 

73  17 

83.43 

8 

13.  5 

15.39 

8 

18.18 

20.52 

a 

53.  5 

63.39 

» 

74.18 

84.52 

» 

13.45 

16.32 

1> 

19.19 

22.  6 

4 

53.45 

6132 

4 

75  19 

86.  6 

Tttt 

14.30 

17.25 

»0 

20.20 

23.15 

S 

54.30 

65.25 

9 

76.20 

87  15 

1 

15.15 

18.18 

1 

21.21 

24.24 

0 

55.15 

66.18 

(» 

77  21 

88.24 

a 

16. 

19.11 

» 

22.22 

25.33 

7 

56. 

67  11 

7 

78.22 

89.33 

a 

16  40 

20.  4 

a 

23.23 

26.42 

8 

56.40 

68.  4 

8 

79.23 

90.42 

4 

17.25 

20.52 

4 

24  24 

27.51 

0 

57.25 

68.52 

0 

80.24 

91.51 

{i 

18.10 

21.45 

5 

25.25 

29.  5 

80 

58.10 

69  45 

80 

8125 

93.  5 

n 

18.50 

22.38 

0 

26.26 

30.14 

1 

58.50 

70.38 

I 

82,26 

94.14 

7 

19.35 

23.31 

7 

27.27 

31,23 

a 

59.35 

71.31 

3 

83.27 

95.23 

H 

20.20 

2424 

8 

28.28 

32.32 

a 

60.20 

72.24 

a 

84.28 

96.32 

» 

21.  5 

25.17 

0 

2929 

33.41 

4 

61.  5 

73.17 

4 

85.29 

97.41 

no 

21.45 

26.10 

no 

30.30 

34.50 

a 

61.45 

74.10 

a 

86  30 

98.50 

] 

22.30 

27.  3 

] 

31.31 

36.  4 

0 

62.30 

75.  3 

0 

87  31 

100.  4 

s 

23.15 

27.51 

s 

32.32 

37.13 

7 

63.15 

75.51 

7 

88.32 

101.13 

a 

24. 

28.44 

a 

33.33 

38.22 

8 

64. 

76.44 

8 

89.33 

102  22 

;     4 

24.40 

29.37 

4 

34.34 

39  31 

0 

64.40 

77.37 

0 

90.34 

103.31 

5 

25.25 

30.30 

9 

35.35 

40.40 

00 

65.25 

78.30 

00 

9135 

104.40 

n 

26.10 

31.23 

« 

36.36 

41.49 

1 

66.10 

79  23 

1 

92  36 

105.49 

7 

26.50 

32.16 

7 

37  37 

43.  3 

s 

66.50 

80.16 

93  37 

107.  3 

8 

27.35 

33.  9 

8 

38.38 

44.12 

a 

67.35 

81.  9 

a 

94.38 

108.12 

D 

28.20 

34.  2 

0 

39.39 

45.21 

4 

68.20 

82.  2 

4 

95.39 

109  21 

40 

29.  5 

34  50 

40 

■10.40 

46.30 

5 

69.  5 

82  50 

5 

96.40 

110.30 

1 

29.45 

35.J3 

] 

41  41 

47.39 

0 

69  45 

83,43 

i\ 

97.41 

111,39 

S 

30.30 

36.36 

3 

42.42 

48.48 

7 

70.30 

84  36 

4 

98.42 

112.48 

a 

31.15 

3729 

a 

43  43 

50.  2 

8 

71.15 

85.29 

8 

99.43 

114    2 

4 

32. 

38.22 

4 

44  44 

51  11 

0 

72. 

86.22 

« 

100.44 

115.11 

R 

32.J0 

39  15 

5 

45.45 

52  20 

100 

72.40 

87.1 5 

100 

101.45 

116  20 

'  « 

33.25 

40.  8 

0 

46.46 

.53.29 

300 

145  25 

174.30 

300 

20335 

232.40 

7 

34.10 

41.  1 

7 

47.47 

54.38 

aoo 

218.10 

2lil.45 

aoo 

305  25 

349.  5 

8 

34.50 

41.49 

8 

48.48 

55.47 

400 

290.50 

349.  5 

100 

407.15 

465.25 

» 

35.35 

42.42 

0 

49.49 

.57.  1 

500 

3(.3.35 

436.20 

500 

509.  5 

581.45 

BO 

36.20 

43  35 

SO 

50  50 

58  10 

000 

4;!6  20 

523  35 

000 

610.50 

698  10 

] 

37.  5 

44.28 

1 

51.51 

5919 

700 

509.  5 

610  50 

700 

71240 

814.30 

s 

37.45 

45.21 

s 

52.52 

60  28 

800 

581.45 

698.10 

»00 

814.30 

93(t.50 

3 

38.30 

46.14 

» 

53  63 

61.37 

000 

651  30 

785.25 

i)00 

91620 

1047.15 

4 

39.  IE 

"^.  7 

4 

54  54 

62.46 

1000 

727.15 

872.40 

1000 

1018,10 

1163.35 

Q 

40. 

48". 

9 

56. 
45 

64. 

3000 

14.54.30 

174525 

3000 

2036.20 

2327.15 

■i  '% 

'it 


Ill 

I!' 


!!:! 
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24  feet  by  2  inches. 


i 


P08. 
1 

s 

8 

4 
S 
O 
7 
8 
1> 
IH 
1 
» 

4 

« 

7 
8 
l» 

ao 
] 

» 

4 
IS 

4» 
7 
8 
II 
»4» 
I 

/f 

5 
<l 

7 
8 

40 
1 
•I 

:t 

4 

7 
8 

1 
s 


s 


9  ins. 


Std  ;)5ths 

1.17 
2.34 
3.51 
5.13 
6.30 
7.47 
9.  9 
10  26 
11.43 
13.  5 
14.22 
15.39 
17.  1 
18.18 
19  35 
20.52 
22.14 
23.31 
24.48 
26.10 
27.27 
28.44 
30.  6 
31.23 
32.40 
34.  2 
35.19 
30.36 
37.53 
39  15 
40.32 
41.49 
43.11 
44.28 
45.45 
47.  7 
48.24 
49.41 
51.  3 
52.20 

53  37 

54  54 
56.16 
.57.33 
58  50 
60.12 
61  29 
02.46 
64.  S 
05.25 
66.42 
68.  4 
69  21 
70,38 
72. 


10  ins 

Poi. 

1 

Std.  6blhi> 

125 

2.. 50 

S 

4.20 

» 

5.45 

4 

7.15 

R 

8.40 

« 

10.10 

7 

11.35 

8 

13.  5 

1> 

14.30 

10 

16. 

1 

17  25 

2 

18  5(» 

» 

20.20 

4 

2145 

9 

23  15 

41 

24.4(» 

7 

26.10 

» 

27  35 

» 

29.  5 

SO 

30.30 

1 

32. 

» 

33.25 

it 

.34.50 

4 

3620 

S 

37.45 

0 

39  15 

7 

40.40 

8 

42.10 

0 

43.35 

:io 

45.  5 

1 

46.30 

2 

48. 

n 

49.25 

4 

50.50 

5 

52  20 

0 

53.45 

1^ 

55  15 

8 

56.-10 

0 

58.10 

40 

.59  35 

1 

61.  5 

3 

62.30 

» 

04. 

4 

65  25 

5 

66.50 

ft 

68.20 

7 

09  45 

8 

71.15 

» 

72-40 

»0 

74.10 

1 

75.35 

a 

77.  5 

a 

78.30 

4 

80. 

5 

U  ins.  12  ins 


Std.  6Sths 


1.33 
311 
4.44 
6.22 
8. 

9.33 
11.11 
12.44 
1422 
16. 
17.33 
19.11 
20.44 
22.22 
24. 
25.33 
27.11 
28.44 
30.22 
32. 
33.33 
35.11 
36.44 
38.22 
40. 
41.33 
43.11 
44.44 
411.22 
48. 
49  33 

51  11 

52  44 
54  22 
56. 
57.33 
59.11 
60.44 
62.22 
64. 
65  33 
67.11 
68  44 
70.22 
72 

73.33 
75.11 
76.44 
78.22 
80. 
81.33 
83.11 
84.44 
86.22 
88. 


!>itd    bbtho 


1.41 
3.27 
5.13 
6.54 
8.40 
10.26 
12.12 
13.53 
15  39 
17.25 
19.11 
2052 
22.38 
24  24 
20.10 
27.51 
29.37 
31.23 
33.  9 
34.50 
36  36 
38  22 
40.  8 
41.49 
43  35 
45.21 
47.  7 
48.48 
50.34 
5220 
54.  6 
55  47 
57.33 
5919 
61.  5 
62  46 
64.32 
66.18 
68.  4 
69.45 
71.31 
73  17 
75  3 
76.44 
78.30 
80.16 
82.  2 
83.43 
85.29 
87.15 
89.  1 
90.42 


Pen. 

~ft 
7 
8 
O 
0I» 
1 

s 

a 

4 

s 

o 

7 
8 
» 
70 
] 

» 
4 

5 
ft 
7 
8 
0 
80 
] 
'4 
It 
4 

a 
ft 

7 

8 

O 

00 

1 
a 
» 

4 

S 
ft 
7 
8 
O 
100 

:ioo 

4<M) 
SOO 
(NM) 
74M> 
800 


9  ins. 


10  ins. 


Srd.d&ths  Std.  66thB 


73.17 
74.34 
75.51 
77.13 
78.30 
79.47 
81.  9 
82.26 
83.43 
85    5 
86.22 
87  39 
89.  1 
90.18 
91.35 
92.52 
94.14 
95.31 
9648 
98.10 
9927 
100.44 
102.  6 
103.23 
104.40 
106.  2 
107.19 
108.30 
109.53 
111.15 
112.32 
113.49 
ll.'i.ll 
116  28 
117.45 
119    7 
120.24 
121.41 
123.  3 
124.20 
125  37 
126.64 
128.16 
129..33 
130.50 
261.45 
392.40 
523.35 
654.30 
785.25 
916  20 
1047.15 


92.28  I  900  1178  10 
94.14  |lOOOll309.  5 
96.       |aooo!2618.10 


81.25 

82.50 

84.20 

85.45 

87.15 

88.40 

90.10 

91 .35 

93.  5 

94.30 

96. 

97.25 

98.50 

100.20 

101.45 

103.15 

104  40 

10610 

107  35 

109. 

110  30 

112. 

113.25 

114  50 

116.20 

117.45 

119  15 

120  40 
122.10 
123.35 
125.  5 
12630 
128. 
129.25 
130  50 
132.20 
133.45 
135.15 
136.40 
138.10 
139  35 
141.  5 
142  30 
144. 
145.25 
290  50 
436.20 
581.45 
727  15 
872.40 

1018.10 
1163.35 
1309.  6 
1454.30 
2909.  5 


l>m. 


SO 
7 
8 
» 

00 
1 
il 

a 

4 

a 

6 

8 

»l 
70 


11  ins  12  ins. 


Std.56th9 


1 
8 

:i 

4 
S 

o 

7 
8 
O 

80 
1 
» 
» 
4 
S 
6 
7 
8 
O 

00 

1 
» 

4 
5 
« 
7 
8 
0 
100 

aoo 
:too 

400 

soo 

ftOO 
700 
800 
000 


89.33 
91.11 
92.44 
94.22 
96. 
97.33 
99.11 
100.44 
102.22 
104. 
105.33 
10711 
108.44 
110.22 
112. 
113.33 
115.11 
116.44 
118.22 
120. 
121.33 
12311 
124  44 
126.22 
128. 
129.33 
131.11 
132.44 
134.22 
136. 
137.33 
139  11 
140.44 
14222 
144. 
145..33 
147.11 
148.44 
150  22 
152. 
153.33 
155.11 
156  44 
158.22 
160. 
320. 
480. 
640. 
800. 
960. 
1120. 
1280. 
1440. 


Std.  55thf 


1000  1600. 
2000  3200 


97.41 
99.27 
101.13 
102  54 
104.40 
106.26 
108.12 
109  53 
111.39 
113.25 
115.11 
116.52 
118.38 
120.24 
122.10 
12!.51 
125.37 
127  23 
129.  9 
130.50 
132.36 
134.22 
136.  8 
137.49 
139.35 
141.21 
143.  7 
144.48 
146.34 
148  20 
150  6 
151.47 
153  33 
155.19 
1.57.  5 
158.46 
160.32 
162.18 
164.  4 
165.45 
167.31 
169.17 
171.  3 
172  44 
174.30 
319.  5 
523.35 
698.10 
872.40 
1047.15 
1221.45 
1396.20 
1.570  .oO 
1745  25 
3490  50 


44. 


)7.  6 


24  feet  by  2  inches. 


iPt 


13  ins. 

14  ins. 

Std. 66thc 

Pm. 

15  ins 

16  ins 

1 

n  ins. 

18  ins. 

Pm. 

1 

19  ins. 

20  ins. 

Pm. 

.<td.  65th8 

Std.  66lh8 

Stl.  65ih8 

Std.  bbthf 

Std,  56tli.« 

Std.  55tlib 

Std.;i5thB 

1 

1.49 

2.  2 

2.10 

2.18 

2.20 

2.34 

2.42 

2,50 

9 

3.43 

4.  4 

» 

4  20 

4.36 

S 

4  52 

5.13 

8 

5.29 

6.45 

» 

5.37 

0.  0 

a 

0.30 

6.54 

a 

7.23 

7.47 

a 

8.16 

8.40 

4 

7.31 

8.  8 

4 

8.40 

9.17 

4 

9.49 

10.20 

4 

11.  3 

1135 

S 

9.25 

10.10 

S 

10.50 

11.35 

fi 

12.20 

13.  6 

S 

1345 

14.30 

« 

11.19 

12.12 

0 

13.  5 

13.53 

(1 

14.40 

15  39 

« 

15.32 

1725 

7 

13.13 

14.14 

7 

15.15 

10.10 

7 

17.17 

18,18 

7 

19.19 

20.20 

8 

15.  7 

10.10 

8 

17.25 

18.34 

S 

19.43 

20.52 

8 

22.  6 

23.15 

1> 

17.  1 

18  18 

U 

19  35 

20.52 

11 

22.14 

23.31 

• 

24.48 

26.10 

10 

18.50 

20.20 

10 

21.45 

23.15 

141 

2440 

20.10 

10 

27.35 

29.  5 

1 

20.44 

22  22 

] 

24. 

25.33 

] 

27.11 

28.44 

1 

3022 

32. 

a 

22.38 

24.24 

s 

20.10 

27.51 

S 

29.37 

31.23 

8 

33.  9 

34.50 

» 

24.32 

20.20 

:i 

28.20 

30.14 

:i 

32.  8 

34,  2 

8 

35.51 

37.45 

4 

20  20 

28  28 

4 

30.30 

3232 

4 

34.34 

36  30 

4 

38.38 

40.40 

5 

28.20 

3030 

R 

32.40 

34.50 

fl 

37    5 

39.15 

S 

4125 

43  35 

0 

30.14 

32.32 

« 

34  50 

37.13 

<1 

39.31 

4149 

« 

44.12 

46.30 

7 

32.  8 

34.34 

7 

37    5 

.39.31 

7 

42.  2 

44.28 

7 

46  54 

49.25 

N 

34    2 

30.30 

8 

39  15 

41.49 

8 

44.2» 

47.  7 

8 

49.41 

52.20 

0 

35.51 

38.38 

» 

41.25 

44.12 

« 

40.54 

49.41 

9 

62.2« 

55.15 

SO 

37.45 

4040 

sso 

4335 

40.30 

SO 

49.25 

52,20 

SO 

55.15 

58.10 

1 

39.39 

42.42 

J 

45.45 

48.48 

J 

61.51 

54.54 

1 

58.  2 

61.  6 

8 

41.33 

44.44 

2 

48. 

6111 

» 

5422 

57.33 

8 

60  44 

64. 

S 

43.27 

40.40 

» 

50  10 

53.29 

» 

50  48 

GO  12 

8 

63.31 

60.50 

4 

4521 

48.48 

4 

52.20 

55.47 

4 

59.19 

62.46 

4 

60.18 

69  45 

5 

47.15 

50.50 

5 

54.30 

58.10 

5 

61.45 

65  25 

S 

69.  5 

7240 

0 

49    9 

52.52 

0 

50  40 

00.28 

0 

04,16 

68.  4 

0 

71  47 

75.35 

7 

51.  3 

54.54 

7 

58.50 

6240 

7 

66.42 

70.38 

7 

74.34 

78.30 

8 

52.52 

67.  1 

8 

01.  5 

05.  9 

8 

69.13 

73.17 

8 

77.21 

81.25 

» 

54  40 

59.  3 

0 

03.15 

07  27 

0 

7139 

75.51 

» 

80.  8 

84.20 

no 

50.40 

01.  5 

:io 

05.25 

69.45 

fto 

74.10 

78.30 

80 

82  50 

87.15 

1 

58.34 

03.  7 

1 

67.35 

72.  8 

1 

70  36 

81.  9 

1 

85.37 

90.10 

s 

00.28 

05.  9l 

s 

69.45 

74.26 

» 

79.  7 

83  43 

8 

88.24 

93.  5 

» 

02.22 

07.11 

a 

72. 

76  44 

a 

81.33 

80.22 

a 

91.11 

96. 

4 

04.10 

09.13 

4 

74.10 

79.  7 

4 

84.  4 

89.   1 

4 

93  53 

98.50 

n 

00.10 

71.15 

n 

7620 

81.25 

s 

86.30 

91.36 

S 

90.40 

101.45 

o 

08.  4 

73.171 

0 

78.3(t 

83.43 

<( 

89.  1 

94.14 

0 

99.27 

104.40 

7 

09.53 

7519 

7 

80.40 

80.  0 

7 

9127 

96  48 

7 

102.14 

107.35 

8 

71.47 

77.21; 

8 

82.50 

88.24 

8 

93.53 

99.27 

8 

105.  1 

110.30 

0 

73.41 

79.231 

» 

85.  5 

90.42 

» 

90.24 

102.  6 

0 

107  43 

113.25 

40 

75.35 

8125' 

40 

87.15 

93.  5 

40 

98.60 

104.40 

40 

110.30 

110.20 

1 

77.29 

83.27| 

1 

89.25 

95.23 

1 

101.21 

107.19 

1 

113.17 

119.15 

S 

79.23 

85.29; 

S 

91.35 

97.41 

S 

103.47 

109.63 

8 

116.  4 

122.10 

a 

81.17 

87.31) 

8 

93.45 

100.  4 

a 

100.18 

112.32 

a 

118.46 

125.  5 

4 

83.11 

89.33; 

4 

90. 

102.22 

4 

108.44 

115.11 

4 

121.33 

128. 

6 

85.  5 

91.35 

S 

98.10 

104.40 

6 

111.15 

117.45 

s 

124.20 

130  50 

« 

80.54 

93.37 

« 

100.20 

107.  3 

<l 

113.41 

120.24 

0 

127.  7 

133.45 

7 

88.48 

95.39 

7 

102.30 

109.21 

7 

110,12 

123.  3 

7 

129.49 

136.40 

,  8 

90  42 

97.41 

8 

104.40 

111.39 

8 

118.38 

125  37 

8 

132.30 

139.35 

0 

92.30 

99.43 

0 

106,50 

114.  2 

0 

121.  9 

128.16 

0 

135.23 

142.30 

90 

94.30 

10145 

SO 

109.  5 

110  20 

SO 

123  35 

130.50 

S(» 

138,10 

14525 

100 

189.  5 

203  35 

1<»0 

218.10 

232.40 

100 

247.15 

261.45 

100 

270.20 

290.60 

800 

378.10 

407.15 

S0(» 

430.20 

405.25 

soo 

494  30 

52335 

300 

552.40 

581.45 

800 

507.15 

610.50 

:ioo 

654.30 

698.10 

800 

741.45 

785.25 

800 

829.  6 

872.40 

400 

750.20 

814.30 

400 

872.40 

930.50 

400 

989.  6 

1047.15 

400 

1105.25 

1163.35 

90(» 

945.25 

1018.10 

soo 

1090.50 

1163.35 

S4»i' 

1230.20 

1309.  5 

sooi 

1381.45 

1454.30 

1 


1 

1 

180 


6  feet  by  2h  inches. 


';     vi 


Tins 

8  ins. 

;ta.  5&th8 

res.  1 

9  ins.  : 

5td.  86thg  . 

LO  ins. 

PoH. 
1 

11  ins. 

12  ins- 

•>td  55tli8 

1 

13  ins.  14  ins- 

Pes. 

^td.  5&th8  i 

ild.  bbthi 

btd   bbthf 

Std.  5.Hb8 

Ad.  &&thj 

1 

.17 

.20 

1 

.22 

.25 

.27 

.30 

.32 

.35 

» 

.35 

.40 

8 

.45 

.50 

8 

1. 

1.  5 

s 

1.10 

1.15 

:i 

.52 

1.  5 

8 

1.12 

1.20 

» 

1.27 

135 

8 

1.42 

1.50 

i 

1.15 

1.25 

4 

1.35 

145 

4 

2. 

2.10 

4 

2.20 

2,30 

n 

132 

1.45 

• 

2.  2 

2  15 

5 

2.27 

2.40 

n 

2.52 

3.10 

<i 

1.50 

2.10 

0 

2.25 

2.40 

• 

3. 

3.15 

• 

3.30 

3.45 

■     7 

2.12 

2.30 

7 

2.47 

3.10 

7 

3  27 

345 

7 

4.  7 

4,25 

N 

2.30 

2.5U 

8 

3.15 

3.35 

N 

4. 

4  20 

8 

4  40 

5.  5 

»» 

2.47 

3.15 

U 

3  37 

4.  5 

0 

4.27 

4..')0 

0 

5.17 

5.40 

10 

3.10 

3.35 

10 

4.  5 

4.30 

10 

5. 

5.25 

lO 

5.50 

0.20 

SO 

G.20 

7.15 

»0 

810 

9.  5 

so 

10. 

10  50 

so 

11.45 

12  40 

:io 

9.30 

10.50 

»• 

12.15 

13.35 

so 

15. 

10.20 

»0 

17  40 

19    5 

40 

1  12.40 

14.30 

40 

10.20 

18.10 

40 

20. 

21.45 

40 

23.35 

2.5.25 

no 

1  15.50 

18.10 

SO 

20  25 

22.40 

RO 

25. 

27  15 

SO 

29  30 

31.45 

o<» 

1  19.  5 

21.45 

00 

24.30 

27.15 

00 

30. 

32.411 

00 

35.25 

38.10 

70 

22.15 

25.25 

70 

28.35 

.31.45 

70 

35. 

3810 

70 

41.20 

44.30 

80 

25.25 

29.  5 

80 

32  40 

30.20 

80 

40. 

43  35 

80 

47.15 

50.50 

no 

28  35 

32.40 

00 

30.45 

40.50 

00 

45. 

49.  5 

OO 

53.10 

57.15 

10() 

31.45 

30.20 

leo 

1  40  50 

45.25 

lOO 

50. 

.54  30 

100 

59.  5 

03.35 

ao') 

1  03.35 

72.40 

soo 

81.45 

90  50 

200 

100. 

109.  5 

SOO 

118.10 

127.15 

300 

1  !)5.25 

109.  5 

800 

il22  40 

130.20 

300 

150. 

103.35 

300 

177.15 

190.50 

100 

|127  15 

145  25 

400 

103.35 

181.45 

400 

200. 

218  10 

400 

230.20 

25430 

•'50<)|159.  5 

181.45 

n4io 

204  30 

227.15 

I  .lOO 

250. 

272.40 

1  00« 

1295  25 

318  10 

6  feet  by  2h  inches. 


15  ins. 

Std.  bbthi 

16  ins. 

Pes. 

1 

17  ins. 

18  ins 

Pes. 
1 

19  ins 

20  ins. 

Std.  65th8 

Pes. 
1 

21  ins. 

std.  55tbB 

22  ins. 

Pes. 

titd.  55ths 

std.  bblhs 

std.  65th.« 
45 

std.  56tbs 

Std.  f'otlii 

1 

.37 

.40 

.42 

.47 

.50 

.52 

1. 

8 

1.20 

1  25 

8 

1.30 

1.35 

8 

1.40 

1.45 

8 

1.50 

2. 

8 

2.  2 

2.10 

8 

2.17 

2.25 

8 

2.32 

2.40 

8 

2.47 

3. 

4 

2.40 

2.50 

4 

3.  5 

3.15 

4 

3.25 

335 

4 

3  45 

4. 

• 

3.22 

3.35 

S 

3.47 

4.  5 

5 

4.17 

4  30 

S 

4.42 

5. 

0 

4.  5 

4.20 

0 

4.35 

4.50 

0 

5.10 

5.25 

O 

5.40 

6. 

7 

4.42 

5.  5 

7 

5.22 

5.40 

7 

6.  2 

6.20 

7 

0.37 

7. 

8 

5  25 

545 

8 

6.10 

6.30 

8 

6  50 

7.15 

8 

7.35 

8. 

O 

0.  7 

6.30 

0 

0.52 

7.20 

U 

7.42 

8.10 

» 

8.32 

9. 

10 

0.45 

7.15 

10 

7.40 

8.10 

10 

8.35 

9.  5 

10 

9.30 

10.  - 

so 

13  35 

14.30 

SO'  15.25 

16.20 

so 

17.15 

18  10 

SO 

19.  5 

20. 

uo 

20,25 

21.-15 

80'  23  10 

24  30 

30 

25.50 

27.15 

30 

28.35 

30. 

40 

27  15 

29.  5 

40'  30  50 

32  40 

^•:  34.30 

30.20 

40 

38  10 

40. 

SO 

34.  5 

30  20 

SO 

38  35 

40.50 

••i  43.10 

4525 

SO 

4740 

10. 

00 

40  50 

43.35 

00 

4020 

49.  5 

«0    51.45 

.54.30 

00 

57  15 

«0. 

70 

47.40 

5(.50 

70 

54.  5 

57.15 

70 

60.25 

03.35 
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1 

21  ins. 

22  ins. 

Pes. 

Std.  65th8 

.«td    66thr< 

Pes. 

1 

••td.  66th8 

1 .30 

Std.  55th8 

Pop. 

1 

S.d.  5.ith? 

Std..'J5th8 

Std.  55ths 

1.50 

Std  66the 

1 

1.20 

1.25 

1.35 

140 

1.45 

2. 

2 

2.40 

2.50 

2 

3.  6 

3.15 

2 

326 

3.35 

2 

3.45 

4. 

8 

4.  5 

4.20 

8 

4.35 

4..J0 

8 

510 

5.25 

8 

5.40 

6. 

4 

6.2.-) 

6,45 

4 

0.10 

6.30 

4 

6.50 

7.15 

4 

7.35 

8. 

0 

6.45 

715 

S 

7.40 

8.10 

5 

8.35 

9    5 

0 

9.30 

10. 

0 

8.10 

8  40 

e 

9.15 

9  45 

0 

10  20 

10.50 

0 

11.25 

12. 

7 

9.30 

10.10 

7 

10  45 

11  25 

7 

12    6 

12.40 

7 

13.20 

14. 

8 

10  50 

11.35 

N 

12  20 

13.  5 

8 

13  45 

14.30 

.8 

15.16 

16. 

» 

12.15 

1.3.  5 

0 

13.50 

14.40 

0 

15.30 

16  20 

0 

17.10 

18. 

10 

13.35 

14.30 

10 

15  25 

10.20 

10 

17.15 

18  10 

10 

19.  6 

20. 

20 

27.15 

29    6 

20 

30.50 

32.40 

20 

34.30 

30.20 

20 

3810 

40. 

»0 

40.50 

43.35 

80 

40.20 

49.  5 

80 

51.46 

54  30 

»o 

57.15 

60. 

40 

54.30 

58,10 

40 

61.45 

65.25 

40 

69.  5 

72.40 

40 

76  20 

80. 

no 

68  10 

72.40 

RO 

77.15 

81.15 

SO 

80.20 

00.50 

SO 

95.25 

100. 

00 

81.45 

87,16 

00 

92.40 

98.10 

00  103  35 

109.  5 

00 

114.30 

120. 

70 

95.25 

101.^6 

70 

10810 

1 14.30 

70  120.50 

127  15 

70 

13;!.35 

140. 

80 

109.  5 

116  20 

80 

123.35 

1.30.50 

80  138.10 

145.25 

80 

152.40 

160. 

1>0 

122.40 

130.50 

00 

139.  5 

147.15 

00  li>5  25 

163.35 

OO 

171.45 

180. 

lOO 

136.20 

145  26 

iioo 

154.30 

163,35 

lOO  172.40 

181.45 

100 

190.50 

200. 

20O 

272.40 

290.50 

200 

309    5 

327.15 

200  345.26 

363.35 

200 

381,46 

400. 

800  ">9.  5 

436.20 

800 

463.35 

490.50 

800  618.10 

545.25 

aoo 

572.40 

600. 

400  |545.25 

581.45 

400 

;618.10 

654.30 

400  690.60 

727.15 

400 

763.35 

800. 

(MM) 

681.45 

727.16 

•00 

1772.40 

818.10 

ooo 

863.35 

909    5 

000 

954.30 

1000. 

184 


14  feet  by  21  inches. 


7  ins. 

Std.  56ihs 

8  ins 

Std.  .'Stlis 

Pes. 

Sins. 

Std.  iiStliB 

10  in,n 

.SlJ.  5dth«' 

~1.~3~ 

Po?. 

11  ins. 

12  ins. 

1 

13  ins 

14  ins. 

Pc,«. 

std.  5dth8 

Md.  5  th« 

Vtd.  5.>tlii< 

Std.  601  ha 

1 

.41 

.47 

.52 

1 

1.   9 

1.15 

1.21 

1.27 

» 

127 

138 

8 

150 

2.  7 

'A 

2.18 

2.30 

U 

242 

2.r)3 

» 

2.12 

2.30 

» 

2.47 

3.10 

:i 

3.27 

3.45 

a 

4.  7 

4.25 

4 

2.53 

3.22 

4 

3.45 

4.13 

1 

4.37 

5.  5 

1 

5.28 

5.52 

tf 

3.39 

4.13 

5 

4.42 

5.17 

5 

5.46 

6.20 

.1 

6.49 

7  23 

0 

4.25 

5.  5 

41 

5.40 

6.20 

0 

7. 

7.35 

0 

8.15 

8.50 

7 

5.11 

5.r)2 

7 

637 

7  23 

7 

8.  9 

8.r.o 

7 

9.36 

10.22 

8 

5.52 

6.13 

N 

7.35 

8  27 

8 

9.18 

10.10 

H 

11.  2 

11.48 

l> 

6.37 

7.35 

» 

8.32 

9.30 

» 

10.27 

1125 

!» 

12.22 

13.20 

10 

7  23 

8  27 

lO 

9  30 

10.33 

10 

11.37 

12.40 

10 

13.43 

1447 

»0 

14.47 

1.;.53 

SO 

19.  5 

21.12 

uo 

23.18 

25.25 

iSO 

27  32 

29.38 

:i(i 

22.15 

2525 

80 

28.35 

31.45 

:io 

35. 

3^.10 

j   ao 

41.20 

44.30 

40 

2938 

33.r)2 

40 

38  10 

42.23 

10 

46.37 

50.5) 

:    10 

55.  8 

.^)9  22 

no 

37.  7 

42  23 

no 

47  40 

53.  2 

.10 

58.18 

63.3:) 

i     50 

(;S.52 

74.13 

no 

44.30 

50.50 

oo 

57.15 

(53  35 

(to 

70. 

76.20 

1     00 

^2.40 

89.  5 

70 

5153 

59.22 

!    70 

66  45 

74.13 

70 

81  :;7 

89.  5 

70 

96  28 

103,52 

80 

r)9.ji 

1)7.48 

80 

76.20 

84.-I6 

so 

93  18 

101.4,-1 

Ml 

110.16 

11844 

DO 

G'^44 

V().20 

i»o 

8.-)..-,0 

95.25 

»0 

105. 

114.30 

»<» 

124.  4 

133.36 

100 

7  4  13 

84.47 

lOO 

0.\25 

1116.  3 

10<» 

116  37 

127.15 

too 

137.48 

148  27 

S<N> 

148.27 

109.38 

300 

19i)..-0 

212.  7 

:iOO 

2.3.3.18 

i2r)4.;;o 

•^00 

275  42 

296  .53 

800 

222.40 

25130 

aoo 

28i;.20 

318.10 

:ko» 

350. 

1381.45 

:»00  413.35 

445.25 

400 

21H).53 

3^9.22 

400 

381. .15 

424.13 

100 

466.37 

509.  5 

100  551.28 

593.52 

»00 

371.12 

424.13 

(MM) 

477.15 

530.17 

50» 

:583.18 

i)36.2(» 

(lOO 

i(i89.22 

742  23 

14  feet  by  2h  inches. 


15  ins. 

16  ins. 

n  ins. 

18  ins. 

19  ins. 

20  ins. 

21  ins 

22  ins. 

Pes. 

std.  65th8 

std.  55ib8; 

1.38   1 

Pes- 

I 

Std.  ."Jdllis 

Std.  Sjths 

Pea. 
1 

Std.  5oth!> 

Std.  65th3 

2.  7 

Pes. 
1 

Std  bbihs 
2.12 

Std.Soths 

1 

1.32 

1.44 

1.50 

2.  1 

2.18 

s 

3.10 

3.22 

» 

3.33 

3.45 

» 

4.  2 

4.13 

8 

4.25 

4.37 

3 

4.42 

5. 5  ; 

8 

5.22 

5.40 

8 

6.  2 

6  20 

:t 

6.37 

7. 

4 

6.20 

6.43  : 

4 

7.12 

7.35 

4 

8.  3 

8.27 

4 

8.50 

9.18 

s 

7.52 

8.27 

n 

9.  1 

9.30 

n 

10.  4 

10.33 

n 

11.  7 

11,37 

0 

9.30 

10.10 

0 

10.45 

11.25 

0 

12.  5 

1240 

6 

13.20 

14. 

7 

U.  7 

11.48 

7 

12.34 

13.20 

7 

14.  6 

14.47 

7 

15.32 

16.18 

8 

12.40 

13  32 

8 

14.23 

15.15 

8 

16.  7 

16  53 

8 

17.45 

18.37 

» 

14.17 

15.15 

0 

16.12 

1710 

0 

18.  7 

19.  5 

0 

20.  2 

21. 

10 

15.50 

10  53 

10 

18.  2 

19.  5 

lO 

20.  8 

21.12 

i     10 

22.15 

23.18 

»o 

31.45 

33  52 

80 

36.  3 

38.10 

80 

40.17 

42.23 

!    80 

44  30 

46.37 

ao 

47.40 

50.50 

»0 

54.  5 

57.15 

:io 

6025 

63  35 

80 

66.45 

70. 

40 

63.35 

67.48 

40 

72.  7 

76.20 

10 

80  33 

84.471 

1    10 

89.  6 

93  18 

no 

7930 

84.47 

no 

90.  8 

95  26 

no 

100.42 

106.  3' 

j   no 

111  20 

116.37 

4U) 

95.25 

101.45 

<(0 

108.10 

114.30 

00 

120.50 

127.15 

!    00 

133  35 

140. 

70 

I  i  1.20 

118.43 

70 

126.12 

133.35 

70 

141.  3 

148  27 

1    70 

155.50 

163.18 

80 

127.15 

135.42 

80 

144.14 

152.40 

NO 

161.11 

169  39 

80 

178.10 

186.37 

oo 

143.10 

152.40 
169  38 

OO 

162.15 

171.45 

00 

181.20 

190.50 

'    00 

200.25 

210. 

10O 

159.  5 

lOO 

180  17 

190.50 

100 

201.28 

212.  7 

100 1 

222.40 

233.18 

800 

318.10 

339.22 

SOO 

300.33 

381.46 

800 

403    2 

424.13 

84K> 

445.25 

466.37 

81M» 

477.15 

509.  5 

:ioo 

540  50 

572.40 

:too 

604.30 

636  20 

800 

668.10 

700. 

400 

636.20 

678.43 

400 

721.12 

763.35 

400 

806.  3 

848.27 

100 

890.50 

933.18 

noo 

795.25 

848.27 

SOO 

90127 

954.30 

000 

1007.32 

1060  33 

noo 

1U3.36 

1166.37 

14  ins. 

Std.  S5th« 

1.27 
2.:)3 
4.25 
5..-)2 
7  23 

8.r)0 

10.22 
11.48 
13.::0 
14  47 
29.38 
44.30 
r)9  22 
74.13 
89.  5 

i()3.r)2 

11844 
133.30 
148  27 
29G  53 
445.25 
593.52 
742  23 


}  22  ins. 

isiStd.dotha 

2        2.18 

5        4.37 

7        7. 

0        9.18 

7      11.37 

0      14. 

2      Ui.l8 

5      18,37 

2      21. 

5      23.18 

0      415.37 

5      70. 

5      93  18 

0    11U.37 

5    140. 

0    1U3.18 

0    180.37 

5    210. 

0    233.18 

5    4GG.37 

0    700. 

0    933.18 

5  1166.37 

16  feet  by  2^  inches. 


185 


7  ins 


POB. 

1 
2 

:i 

4 

S 

o 

7i 
H 
» 
10 
SO 
»0 
40 

no 
«o 

70 
80 

100 

uoo 
aoo 

400 


Std.  55tb8 


8  ins. 

St(i.  5Ath8 


.47 
1.38 
2.30 
3  22 
4.13 
5.  5 
5.52 
6.43 
7.35 
8.27 
16.53 
25.25 
33.52 
42.23 
50.50 
59.22 
67,48 
76.20 
84  47 
169.38 
254.30 
339.22 
.lO0'424.13 


.53 

1.52 

2..50 

3.48 

447 

5.45 

6.43 

7.42 

8.40 

9.38 

19.22 

29    5 

38.43 

48  27 

58.10 

67.-18 

77  32 

87.15 

96.53 

193.52 

290.50 

387.48 

484.47 


Poa. 


9  ins 

sta.  s3Ui« 


10  ins. 


Std.  sathf 


1 
8 
» 

4 
S 

n 

7 

8 

» 

lO 

seo 
so 

40 

so 

00 

70 

80 

«»0 

100 

S<H» 

8<M» 

400 


1.  5 
2.10 
3.15 
4.20 
5.25 
6.30 
7.35 
8,40 
9.45 
10.50 
21.45 
32.40 
43.35 
54.30 
65.25 
76.20 
87  15 
98.10 
109.  5 
218.10 
327.15 
436.20 
545.25 


1.12 

2.23 

3  35 

4.47 

6.  3 

7.15 

8.27 

9.38 

10.50 

12,  7 

24,13 

36  20 

48.27 

60.33 

72  40 

84.47 

96.53 

109.  5 

121.12 

242.23 

363.35 

484.47 

606.  3 


11  ins 

L2  ins- 

13  ins. 

Poa. 

P08. 

1 

Std.  53tlili 

Std  5.Hli»! 

1 

>.td.  5Sth,^ 

1.18 

1.25 

1.32 

•> 

1^ 

2.37 

2  50 

•  > 

3.  8 

» 

4. 

4  20 

:i 

4.40 

A 

5.18 

545 

1 

6.17 

ff 

6.37 

715 

5 

7.48 

0 

8. 

8  40 

0 

925 

7 

9  18 

1010 

7 

11.  2 

H 

10.37 

11.35 

H 

12  33 

0 

12. 

13.  5 

0 

14  10 

10 

13.18 

14.30 

10 

15.42 

ao 

2(;.37 

29.  5 

20 

31.28 

:&o 

40. 

43.35 

»o 

47.15 

10 

53,18 

58.10 

10 

63.  2 

.!<» 

66.37 

72.40 

50 

78.43 

no 

80. 

87.15 

00 

:  94.30 

70 

93  18 

101.45 

70  110.17 

HO 

106.37 

116.20 

HO  126.  3 

00 

120. 

130.50 

00  141.45 

too 

133.18 

145.25 

100  157  32 

•^00 

266.37 

290.50 

200:315.  8 

:to» 

400. 

436.20 

:MM» '472.40 

too 

533.18 

581.45 

100  630.17 

.501) 

666.37 

727.15 

«OOi787.48 

14  ins. 

gt.i.  65th« 
1.38 

3.22 
5.  5 

6.43 
8.27 
10.10 
1148 
13  32 
15  15 

li;  53 

3;5..52 

50.50 

67.48 

S4  47 

101.45 

118.43 

135.42 

ir.2.40 

169.38 

339.22 

509.  5 

678  43 

848.27 


16  feet  by  2h  inches. 


Pes. 

1 

» 
4 
5 

O 

7 

H 

0 

10 

an 
»o 

40 
90 
00 
70 
8I» 
00 
100 
800 

a<H» 

400 


15  ins. 


16  ins. 


Std.  Soihs 


Std.  Oaths 


1.45 

3.35 

6.25 

7.15 

9.  5 

10.50 

12.40 

14.30 

16.20 

18.10 

36.20 

54  30 

72.40 

90.50 

109.  5 

127.15 

145.25 

163  35 

181.45 

363  35 

|545.25 

1727.15 

1909.  6 


17  25 

19.22 

38.43 

58.10 

77  32 

96..03 

116.20 

135.42 

155.  8 

174.30 

193.52 

387.48 

581.45 

775.42 

969.38 


Poa. 


17  ins 


18  ins 


Std.  55tlis  Std  &6tbi. 


1 
4 

n 
o 

~    7 

8 

O 

10 

20 

»0 

40 

fSO 

<H» 

70 

KO 

00 

100 

SOO 

lUW 

400 


2.  3 

4.  7 

6.10 

8.13 

10.17 

12.20 

14  23 

16  27 

18.30 

20.33 

41.12 

6145 

82.23 

103.  2 

123.35 

144.13 

16447 

185.25 

206.  3 

412.  7 

618.10 

824.13 


5OO;i030.17 


2.10 

4.20 

6.30 

8.40 

10.50 

13.  5 

15.15 

17  25 

19.35 

21.4.T 

43,35 

65.25 

87.15 

109.  5 

130.50 

152.40 

174.30 

196.20 

218.10 

436.20 

654.30 

872.40 

1090.50 

47 


Pea. 


1 
4 

n 
o 

7 

8 

O 

10 

20 

»o 

10 

50 
00 
70 
S<» 
00 

too 

200 

:ioo 

iOO 

noo 


19  ins, 


std.  Oi-ths 


2  17 

4.33 

0.50 

9.12 

1 1 .28 

13  45 

16.  7 

18.23 

20.40 

23.  2 

46! 

60. 

92. 

115. 

138.10 

161.12 

184.13 

207.15 

230.17 

460.33 

690.50 

921.12 

1151.28 


20  ins. 


Std.  dJihs 


2.23 

4.47 

715 

9.38 

12    7 

14.30 

16.53 

19.22 

21.45 

24.13 

48.27 

72.40 

9(;  53 

121.12 

145  25 

169.38 

193  52 

218.10 

242  23 

484.47 

727.15 

969.38 

1212.  7 


21  ins.  22  ins. 


Pea. 


.Std-SSthalStd.  .^5tha 


1 
8 
» 
4 

o 

7 

8 

0 

10 

80 

:io 

40 

50 
00 
70 
80 
OO 
100 
2<M» 

a4»o 

400 
5(»0 


230 
5.  5 

7.35 

10,10 

12.40 

15.15 

17.45 

20.20 

22.50 

25  25 

.50.5it 

76.20 

101.45 

127  15 

152.40 

178.10 

203.35 

229.  5 

25430 

509.  5 

763  35 

1018.10 

1272  40 


2.37 
5.18 
8. 
10.37 
13.18 
16. 
18.37 
21  18 
24. 
2(;37 
53.13 
81). 

101.37 
133.18 
lt)(). 
186.37 
213  13 
240. 
266.37 
533.18 
800. 
1066.37 
1333.18 


18(i 


18  feet  by  2h  inches. 


Pes. 


n 

SB! 

S' 
4| 

»i 
«. 
7| 

s! 
«! 

10 

so 
:io 

40 

50 
«IO 
70 

»o 

00 
100 

soo 
:ioO| 

400 
BOO 


Tins. 

Std    55tb8 

8  ins. 

Peg, 

1 

9  ins. 

10  ins. 

std.  &5ths 

1.  5 

Sld.oSth.-' 

1.12 

Sid.  adtlis 

.52 

1.20 

1.50 

2.10 

9 

2.25 

2.40 

2.47 

3.15 

8 

3.37 

4.  5 

3  45 

4.20 

4 

4,50 

5.25 

442 

5  25 

(1 

0.   7 

0  15 

5.40 

0.30 

0 

7.20 

8.10 

0.37 

7.35 

7 

8.32 

930 

7.35 

8.40 

8 

9.45 

1(1.50 

8.32 

9.45 

l> 

U.  2 

12.15 

9.30 

1(1.50 

lO 

12.15 

13.35 

19.  5 

21  45 

1   SO 

24.;]0 

27  15 

28.35 

32  40 

80 

30.45 

4o.r)0 

:]8.io 

43,35 

1   40 

49,  5 

54  30 

47.40 

54  30 

SO 

01.20 

08.10 

57  15 

05.25 

oo 

73.35 

8145 

00.45 

7020 

70 

S5  50 

95.25 

76  20 

87.15 

SO 

98.10 

109.  5 

85.50 

98.10 

no 

100.25 

12240 

95.25 

109.  5 

lOO 

122.40 

1:56  20 

190,50 

218.10 

200 

245.25 

272.40 

^86.20 

327.15 

8<IO 

368  10 

409.  5 

:i81.45 

436  20 

40O 

490.50 

545.25 

17715 

545  25 

noo 

013.35 

681.45    ' 

Pes. 


11  ins 


Std.  u.-th." 


1.27 
3. 

4.27 
6. 

7.27 
9. 

10.27 

12. 

4  3.27 

15. 

30. 

45. 

60. 

75. 

90. 

'?o:i>t5. 

80120. 

00135. 
100  150. 
800  300. 
aOO450. 
400  600. 
SOO!750. 


1 
8 

« 
4 
B 

O 
7\ 
8 
O 
10 

iao 

30' 
40 

sol 

00, 


12  ins 


»td.  55thi 


1.35 

3.15 

4.50 

6.30 

8.10 

9.45 

11.25 

13.  5 

14.40 

10.20 

3240 

49.  5 

65.25 

81.45 

98.10 

114.30 

130.50 

147  15 

163.35 

327.15 

490.50 

654.30 

818.10 


Pes. 


1 

9 
8 

4 
8 
O 
7 
8 
» 
lO 

»o 

80 
40 
BO 


13  ins. 


Std.  66th9 


1.42 
330 
5.17 
7.  5 
8.47 
10.35 
12.22 
14  10 
1 5.52 
17.40 
35  25 
53.10 
70.50 
88.35 
OOl(>6.20 
70il'-^4.  5 
8oll4I45 


00 
lOO 
S<»0 
800 
400 
SOO 


1 59.3(» 
177.15 
354.30 
53145 
709.  5 
886.20 


14  ins> 


std.  D.'itbi 


1.50 

3  45 

5.40 

7.35 

9.30 

1125 

13.20 

15.15 

17.10 

19.  5 

38.10 

57.15 

76.20 

95.25 

114.30 

133  35 

152  40 

171.45 

190  50 

381.45 

572.40 

763.35 

954.30 


18  feet  by  2i  inches. 


15  ins. 

16  ins. 

Pes. 

1 

n  ins. 

18  ins. 

std.  55th8 

2.25 

PbB. 

1 

19  ins. 

20  ins. 

rci. 

1 

21  ins. 

22  ins. 

Pes. 

Std.  oStha 

Std.  55tlis 

Std  35ths 

2.17 

Std.  oStha 

Std.  65tbB 

std.  55tb!< 

Std.  65thi 

1 

2.  2 

2.10 

2  32 

2.40 

2.47 

3. 

2 

4.  5 

4  20 

9 

4.35 

4  50 

8 

5.10 

5.25 

» 

5  40 

6. 

:i 

6.  7 

6  30 

S 

652 

7.20 

8 

7.42 

8.10 

8 

832 

9. 

4 

8.10 

8.40 

4 

9.15 

9.45 

4 

10  20 

105(1 

4 

11.25 

12. 

5 

1012 

10.50 

• 

11.32 

12.15 

B 

12  52 

13.35 

B 

14.17 

15. 

O 

12.15 

13.  5 

O 

13  50 

14.40 

• 

15.30 

10,20 

• 

17.10 

18. 

7 

14.17 

15.15 

7 

16.12 

17.10 

i      7 

18.  7 

19.  5 

7 

20.  2 

21. 

N 

16.20 

17  25 

s 

18.3(1 

19.35 

8 

20.40 

21.45 

8 

2250 

24. 

» 

18.22 

19.35 

O 

2(1.47 

22.  5 

0 

23.17 

24.30 

O 

25.42 

27. 

30 

20.25 

2145 

10 

23.10 

24  30 

10 

25.50 

27.15 

10 

28.35 

30. 

»0 

40.50 

43  35 

»0 

4(;.20 

49.  5 

SO 

51.45 

54  30 

80 

57.15 

60. 

:io 

61.20 

65.25 

so 

69  30 

73.35 

so 

77.40 

81  45 

80 

85.50 

90. 

40 

81.45 

87.15 

40 

92.40 

98  10 

40 

103.35 

109    5 

40 

114.30 

120. 

so 

102.15 

109.  5 

BO 

115.50 

122  40 

BO 

129.30 

136  20 

00 

143.10 

150. 

00 

122.40 

130.50 

00 

lc9.  5 

147  15 

00 

155  25 

163  35 

OO 

171.45 

180. 

TO 

143.10 

152.40 

70 

162.15 

171.45 

70 

18120 

190.50 

70 

200  25 

210. 

8« 

163  35 

174.30 

80 

185,25 

196.20 

80 

207.15 

218.10 

80 

229.  5 

240. 

00 

184.  5 

196.20 

»o 

208.35 

220.50 

oo 

233.10 

245.25 

00 

257.40 

270. 

100 

204.30 

218.10 

lOO 

231.45 

245  25 

100 

2-i9.  5 

272.40 

100 

286.20 

300. 

uoo 

409.  5 

436.20 

•400 

!  4C>3.35 

490.50 

t!00 

518.10 

545.25 

8<M> 

572.40 

600. 

so<» 

613.35 

654  30 

800 

695  25 

730.20 

800 

777,15 

818.1(1 

SOO 

859    6 

900. 

400 

81810 

872  40 

400 

927  15 

981.45 

100 

1(36.20 

1090,50 

400 

1145  25 

1200. 

S04» 

1022.40 

1090.50 

'000 

1159.  5 

1227.15 

000 

129525 

1363.36 

000 

1431.45 

1600. 

1  inS' 

(1.  dftthl 

1.50 

3  45 

5.40 

7.35 

9.30 
1125 
13.20 
15.15 
17.10 
19.  5 
38.10 
57.15 

76.20 

95.25 
114.30 
13335 
152  40 
171.45 
190  50 
381.45 
572.40 
763.35 
1954.30 


20  feet  by  2i  inches. 


187 


i.  22  ins. 

bi<  Std.  55thi 

7 

3. 

0 

6. 

2 

9. 

15 

12. 

.7 

15. 

0 

18. 

2 

21. 

JO 

24. 

12 

27. 

J5 

30. 

15 

GO. 

50 

90. 

30 

120. 

10 

150. 

45 

180. 

25 

210. 

5 

240. 

,40 

270. 

.21 

t    300. 

.4( 

)    600. 

! 

>    900. 

21 

1  1200. 

Poa. 

7  ins. 

8  ins. 

9ina. 

10  ins 

11  ins. 

12  ins. 

13  ins. 

14  ins. 

•■*td.  55ths 

std.  55ths 

Poa. 

1 

.-Id.  o5th.'< 

Sid.  S5ths 

Po». 

1 

std.  o&ihs 

std.  55th» 

Poa. 
1 

Std.  56tbe 

std    &6thi 

1 

1.  3 

1.12 

1.20 

1.28 

1.37 

1.45 

153 

2.  7 

2 

2.  7 

2  23 

Si 

2.40 

3.  2 

2 

3.18 

3.35 

8 

3.52 

4.13 

n 

3.10 

3.35 

:i 

4.  5 

4.30 

a 

5. 

5.25 

8 

5.50 

6.20 

4 

4.13 

4.47 

1 

5.25 

6.  3 

I 

6.37 

7.15 

4 

7.48 

8.27 

5 

5.17 

6.  3 

a 

6.45 

7.32 

5 

8.18 

9.  5 

li 

9.47 

10.33 

» 

6.20 

7.15 

0 

810 

9    5 

0 

10. 

10  50 

(I 

11.45 

12.40 

7 

7.23 

8.27 

7 

9.30 

10.33 

7 

11.37 

12.40 

7 

13.43 

14.47 

8 

8.27 

9.38 

H 

10.50 

12.  7 

N 

13.18 

14.30 

8 

15.42 

16.63 

» 

9.30 

1".50 

0 

12.15 

13.35 

1> 

15. 

16  20 

0 

17.40 

19.  5 

10 

10.33 

12.  7 

10 

13.35 

15.  8 

10 

16.37 

18.10 

10 

19.38 

21.12 

2<» 

21.12 

24.13 

»(» 

27.15 

30.17 

*J0 

33.18 

36.20 

20 

39.22 

42.23 

30 

31.45 

3620 

ao 

40..')0 

45.25 

ao 

50. 

54.30 

30 

59.  5 

63.35 

40 

42.23 

48.27 

4i> 

54  30 

00.33 

40 

66.37 

72.40 

40 

78.43 

84.47 

SO 

53,  2 

60.33 

6n 

68  10 

75.42 

50 

83.18 

90.50 

no 

98.27 

106    3 

<IO 

63.35 

72.40 

o<» 

81.45 

90.50 

0(» 

100. 

109.  5 

00 

118.10 

127.15 

70 

74.13 

8447 

7'^ 

95.25 

106.  3 

70 

116.37 

127.15 

70 

137.48 

148.27 

NO 

84.47 

96.53 

M> 

109.  5 

121.12 

HO 

133.18 

145  25 

HO 

157.32 

169.38 

00 

9525 

109.  5 

!/« 

122.40 

136.20 

1>0 

150. 

163.35 

1M> 

177.15 

190.50 

100 

106.  3 

121.12 

10^ 

136.20 

15128 

l<M> 

166.37 

181.45 

lOO 

196  53 

212.  7 

soo 

212.  7 

242.23 

'■ith- 

27:^.40 

303.  2 

'.£00 

333.18 

363.35 

300 

393.52 

424.13 

aoo 

318.10 

363.35 

:iiM: 

409.  5 

454  30 

SOO 

500      • 

545.25 

SOO 

590.50 

636.20 

400 

424.13 

484.47 

l)> 

545.25 

606.  3 

401» 

666.37 

727.15 

400 

787.48 

848.27 

500 

530.17 

606.  3 

\n 

681.45 

757..32 

-tOO 

833.18 

909.  5 

.100 

984.47 

1060.33 

20  feet  by  2]  inches. 


.4511500. 


15  ins. 

16  ins 

Pea. 
1 

17  ins. 

18  ins. 

Pes. 
1 

19  ins. 

20  ins. 

Pea. 

1 

21  ins. 

22  ins. 

Pes. 

std.  55tbg 

std.  55tb9 

Sdt.  35th8 

Std.  65th 

std.  55thf 

Std.  5jtls 

S:d.  55ibs 

Std. d5tb« 

1 

2.15 

2.23 

2.32 

2.40 

2.48 

3.  2 

3.10 

3.18 

SB 

4.30 

4.47 

» 

5.  8 

5.25 

SS 

5.42 

6.  3 

M 

6.20 

6.37 

» 

6-45 

7.15 

» 

7.40 

8.10 

H 

835 

9.  5 

S 

9.30 

10. 

4 

9.  5 

9.38 

4 

10.17 

10.50 

4 

11.28 

12.  7 

4 

12.40 

13.18 

5 

11.20 

12.  7 

n 

12.48 

13.35 

5 

14.22 

15.  8 

S 

15.50 

16.37 

II 

13.35 

14.30 

« 

1.5.25 

16.201 

O 

17.15 

18.1(1 

A 

19.  5 

20. 

7 

15  50 

16.53 

7 

18.  2 

19.  5 

7 

20.  8 

21.12 

7 

22  15 

23.18 

H 

18.10 

19.22 

H 

20.33 

21  45 

H 

23.  2 

24.13 

8 

25.25 

26.37 

0 

20  25 

21.45 

!     0 

23.10 

24.30 

O 

25  5(1 

27.15 

0 

28.35 

30. 

10 

22.40 

24  13 

10 

25.42 

27.15 

1<» 

28.43 

30.17 

10 

3145 

33.18 

»(» 

4525 

48.27 

20 

51  28 

54.30 

20 

57.32 

60.33 

»• 

6335 

66.37 

»0 

08  10 

72.40 

:ko 

77.15 

81.45 

:io 

86.20 

90  50 

:io 

95  25 

100. 

40 

90.50 

96  53 

40 

103.  2 

109    5 

4<» 

115.  8 

121.12 

40 

127.15 

133.18 

tM 

113.35 

121.12 

so 

128  43 

136.20 

50 

143.52 

151  28 

so 

159.  5 

166.37 

OO 

136.20 

145.25 

60 

1 .54.3(t 

1 63.35 

0<» 

172  40 

18145 

oe 

190  50 

200. 

70 

159.  5 

169.38 

70 

180.17 

190  50 

70 

201.28 

212.  7 

70 

222.40 

233.18 

N(» 

181.45 

193.52 

HO 

206.  3 

218.10 

80 

230.17 

242.23 

80 

254.30 

266.37 

VrO 

204.30 

218.10 

t»0 

231  45 

245.25 

no 

259.52 

272.40 

no 

28(5  20 

300. 

100 

227.15 

242.23 

100 

257.32 

272.40 

100 

•J87  48 

303.  2 

lOO 

318.10 

333.18 

2<M> 

454  30 

484.47 

200 

51.5.  8 

545.25 

2<N> 

575.il2 

606.  3 

200 

636.20 

666.37 

H(»0 

681.45 

727.15 

SOO 

772.40 

818,10 

300 

863.35 

909.  5 

,800 

954.30 

1000. 

400 

909.  5 

969.38 

400 

10.30.17 

10i:0.50 

400 

115128 

1212.  7 

|400 

127240 

1333.18 

ffOO 

1136.20 

1212.  7 

500 

1287  48 

1363.35 

.100 

1439.22 

1515.  8 

>500 

1590.50 

1666.37 

^1% 


188 


5h  feel  Staves. 


llu  ] 

Htd. 

.7 

Std. 
1. 

P«i. 

1 

Std. 
1.2 

8td. 
1.4 

1 
Paa. 
1 

aiu 

St<J. 

1.6 

1 
38 

lin 

liin 

Pen. 

3  In 

2iiu 

P«^. 

a  In 

Foi. 

htd. 

std. 

8td. 
69.6 

btd. 

Std. 

1 

38.7 

58. 

SH 

81.2 

98 

92.8 

9 

1.3 

2. 

2 

2.4 

2.8 

2 

3.2 

ft 

393 

59. 

e 

70.8 

82.6 

0 

94.4 

8 

2. 

3. 

n 

3.6 

4.2 

» 

4.8 

00 

40. 

60. 

00 

72. 

84. 

00 

96. 

4 

2.7 

4. 

4 

4.8 

5.6 

4 

6.4 

1 

407 

61. 

1 

73.2 

85.4 

] 

97.6 

5 

3.3 

6. 

ft 

6.0 

7. 

ft 

8. 

>i 

41.3 

62. 

2 

74.4 

86.8 

2 

99.2 

0 

4. 

6. 

• 

7.2 

8.4 

« 

9.6 

» 

42. 

63. 

» 

75.6 

88.2 

a 

100.8 

7 

4.7 

7. 

7 

8.4 

9.8 

7 

11.2 

4 

42.7 

64. 

4 

76.8 

89.6 

4 

102.4 

8 

6.3 

8. 

8 

9.6 

11.2 

8 

12.8 

9 

43.3 

65. 

ft 

78. 

91. 

9 

104. 

f> 

6. 

9. 

0 

10.8 

12.6 

0 

14.4 

O 

44. 

66. 

0 

79.2 

92.4 

o 

105.6 

14» 

6.7 

10. 

10 

12. 

14. 

10 

16. 

7 

44.7 

67. 

7 

80.4 

93.8 

7 

107.2 

1 

7.3 

11. 

1 

13  2 

15.4 

1 

17.6 

8 

45.3 

68. 

8 

81.6 

95.2 

108.8 

8 

8. 

12. 

2 

14.4 

168 

2 

192 

0 

46. 

69. 

» 

82  8 

96.6 

0 

110.4 

n 

8.7 

13. 

» 

15.6 

18.2 

:i 

20  8 

70 

46.7 

70. 

70 

84. 

98. 

70 

112. 

4 

9.3 

14. 

4 

1G.8 

19.6 

4 

22  4 

1 

47.3 

71. 

1 

85.2 

99.4 

1 

9 
Jl 

113.6 

9 

10. 

16. 

ft 

18. 

21. 

ft 

24. 

2 

48. 

72. 

2 

86.4 

100.8 

115.2 

n 

10.7 

16. 

« 

19.2 

22.4 

« 

25.6 

a 

48  7 

73. 

a 

87.6 

102.2 

116.8 

7 

11.3 

17. 

7 

20.4 

23.8 

7 

27  2 

4 

49.3 

74. 

4 

88.8 

103.6 

4 

118.4 

8  12. 

18. 

8 

21.6 

25.2 

8 

28  8 

ft 

50. 

75. 

ft 

90. 

105. 

B 

120. 

»;i2.7 

19. 

0 

22.8 

26.6 

» 

30.4 

e 

50.7 

76. 

0 

912 

106.4 

o 

121.6 

ao!i3.3 

20. 

20 

24. 

28. 

20 

32. 

7 

51.3 

77. 

7 

92  4 

107.8 

7 

123  2 

1 

14 

21. 

] 

25.2 

29.4 

1 

33.6 

8 

52. 

78. 

8 

93.6 

109.2 

8 

124.8 

» 

14.7 

22. 

2 

2G.4 

30.8 

2 

35.2 

» 

52.7 

79. 

0 

94.8 

110.6 

0 

126.4 

:i 

15.3 

23. 

» 

27.6 

32.2 

a 

368 

80 

53.3 

80. 

80 

96. 

112. 

8(: 

128. 

4 

lU 

24. 

4 

28.8 

33.6 

4 

38.4 

1 

54. 

81. 

1 

97.2 

113. 

1 

129.6 

S 

16.7 

25. 

ft 

30. 

35. 

ft 

40. 

2 

54.7 

82. 

2 

98.4 

114.8 

2 

131.2 

0 

17.3 

26. 

0 

31.2 

36.4 

o 

416 

a 

55.3 

83. 

a 

99.6 

116.2 

a 

132.8 

7 

18. 

27. 

7 

32.4 

37.8 

7 

43.2 

4 

56 

84. 

4 

100.8 

117.6 

4 

134.4 

8 

18.7 

28. 

8 

33.6 

39.2 

8 

44.8 

ft 

56.7 

85 

ft 

102. 

119. 

9 

136. 

0 

19.3 

29. 

0 

34.8 

40.6 

ft 

46.4 

0 

57  3 

86. 

6 

103.2 

120.4 

o 

137.6 

»• 

20. 

30. 

no 

30. 

42. 

ao 

48. 

7 

58. 

87. 

7 

104  4 

1218 

7 

139.2 

1 

20.7 

31. 

] 

37.2 

43.4 

] 

49.6 

8 

58  7 

88. 

8 

105.6 

123.2 

8 

140  8 

» 

21.3 

32. 

2 

38.4 

44.8 

2 

51.2 

O 

59  3 

69. 

0 

100  8 

124.6 

0 

142.4 

:i 

22. 

33. 

a 

39.6 

46.2 

a 

r)2.8 

oo 

60. 

9D. 

00 

108. 

126. 

DO 

144. 

4 

.22.7 

34. 

4 

40.8 

47.6 

4 

54.4 

1 

60  7 

91. 

1 

109.2 

127  4 

1 

145.6 

s 

23  3 

35. 

ft 

42. 

49. 

ft 

56. 

2 

61.3 

92 

2 

110.4 

128.8 

J2 

1472 

0 

24. 

36. 

0 

43.2 

504 

A 

57.6 

a 

62. 

93. 

3 

111.6 

130.:: 

a 

1488 

7 

|24.7 

37. 

7 

44.4 

51.8 

7 

59.2 

4 

627 

94. 

4 

112.8 

131.6 

4 

1.50.4 

'    8 

253 

38. 

8 

15.6 

532 

H 

60  8 

ft 

1     63.3 

95. 

9 

114. 

133. 

ft 

152. 

0 

26. 

39. 

0 

46  8 

54.6 

0 

62.4 

6 

1     64 

d(i. 

« 

115.2 

134.4 

0 

153  6 

4<l 

26.7 

40. 

40 

48. 

56. 

40 

64. 

7 

64.7 

97. 

7 

110.4 

135.8 

7 

1552 

1 

27.3 

41. 

1 

49.2 

57.4 

1 

65.6 

8 

65.3 

98. 

8 

117.6 

137.2 

8 

1.56  8 

S 

!28. 

42. 

2 

.50.4 

58.8 

2  67.2 

ft 

;     66. 

99. 

O 

llfc.8 

138.6 

0 

158.4 

» 

!28.7 

43. 

» 

516 

60  2 

a  68.8 

lOO 

•     66.7 

100. 

100 

120. 

140. 

100 

160. 

4 

129.3 

44. 

4 

52.8 

61.6 

4  70  4 

300 

1.33.3 

200. 

2<M> 

240. 

280. 

200 

aoo 

400 
ftOO 
000 
700 
800 
OOO 
100(» 
SINM> 

320. 

9 

30. 

45. 

ft 

54. 

63. 

»;72. 

a4Mi 

■  200. 

300. 

ao<i 

360. 

420. 

480. 

• 

!30.7 

46. 

« 

55.2 

64.4 

673.6 

44K> 

!  266.7 

400. 

40O 

480. 

560. 

040. 

7 

313 

47. 

7 

50.4 

65.8 

775.2 

54)0 

,  .333  3 

500. 

ftOO 

600. 

700. 

SCO. 

S 

32. 

48. 

8 

57.6 

67.2 

876.8 

6(N> 

400. 

6f'0. 

OOO 

720. 

840. 

960. 

• 

32,7 

49. 

0 

58  8 

68  6 

9  78.4 

7<W> 

466.7 

700. 

700 

840. 

980. 

1120. 

SO 

33.3 

50. 

ftO 

60. 

70. 

WJ|80. 

8<MI 

533.3 

800. 

800 

960. 

1120. 

1280. 

1 

34. 

51. 

1 

61.2 

714 

1,81.6 

OOO 

600 

900. 

j    OOO 

1080. 

1260. 

1440. 

s 

34.7 

52. 

2 

624 

72  8 

2  83  2 

KKMI 

1  666  7 

1000. 

1000 

1200. 

1400. 

1600. 

8 

86.3 

53. 

a 

63.6 

74.2 

a|84.8 

2000 

1.333  3 

2000. 

2000 

2400. 

2800. 

3200. 

4 

36. 

54. 

4 

64.8 

75  6 

4 

86.4 

:uM»o 

2000. 

3000. 

|:iooo 

3600. 

4200. 

»oo<i 

4800. 

S 

36.7 

65. 

ft 

66. 

77. 

ft 

88. 

4000 

■2666.7 

4000. 

4000 

4800. 

5600. 

4000 

6400. 

6 

37.3 

56. 

« 

67.2 

78.4 

e 

89.6 

34N)0 

;.33:i3.3 

5000. 
6000. 

90IM» 

6000. 

7000, 

SOO<» 

8000. 

7 

38. 

67. 

7 

68.4 

79.8 

7 

91.2 

6000 

14000. 

1(1000 

7200. 

8400. 

6000 

9600. 

Pei. 


58 

0 
60 

1 

8 

» 

4 

S 

e 

7 

8 

» 

70 

1 
8 
31 
4 
S 
O 
7 
8 
O 

8<: 

1 

8 

:i 

4 

a 
o 

7 

8 

O 

00 

1 

8 

a 

4 

s 
o 

7 

8 

0 

00 

BOO 

100 

0<» 

(00 

too 
roo 

iOO 
NIO 
>0(» 

mo 

M>0 
100 
»04» 
MM) 


a  In 

Std. 

92.8 
94.4 
96. 
97.6 
99.2 
100.8 
102.4 
104. 
105.6 
107.2 
108.8 
110.4 
112. 
113.6 
115.2 
11G.8 
118.4 
120. 
121.6 
123  2 
124.8 
126.4 
128. 
129.6 
131.2 
132.8 
134.4 
1.36. 
137.6 
139.2 
140  8 
142.4 
144. 
145.6 
147.2 
1488 
150.4 
152. 
153  6 
155  2 
15()8 
158.4 
IfiO. 
320. 
480. 
640. 
SCO. 
9()0. 
1120. 
1280. 
1440. 
IGOO. 
3200. 
4800. 
6400. 
8000. 
9600. 


4i  feet  Staves. 


189 


Fm. 


1  III  liin 


.Std. 


1 

8 

a1 

4 
5 
O 
7 
8 
O 
10 
1 
8 

a 

4 

s 
o 

7 
8 
0 
80 
1 
8 

a 

4 

s 
o 

7 
8 

o 

no 

1 

8 

a 

4 

s 
o 

7 
8 
0 
40 
1 
8 

a 

4 

s 

0 

7 
8 
0 

so 

1 

8 

a 

4 
5 
O 


Sid. 


.6 
1. 
15 

2. 
25 
3. 
3.5 
4. 
4.5 
5. 
5.5 
6. 
65 
7. 
7.5 
8. 
8.5 
9. 
9.5 
10. 
10.5 
11. 
115 
12. 
12.5 
13. 
13.5 
14. 
14.5 
15. 
15.5 
16 
16.5 
17. 
17.6 
18. 
18  5 
19. 
195 
20. 
20  5 
21. 
21.5 
22. 
22.5 
23. 
23.5 
24. 
24.5 
25. 
25.5 
26. 
26.5 
27 
27.5 
28. 
28.5 


8lni2ilii 


Pea. 


.7 

1.4 
2.1 
2.8 
3.5 
4.2 
49 
56 
6.3 
7. 
77 
84 
9.1 
98 
105 
11.2 
11.9 
12.6 
13  3 
14. 
14.7 
154 
16  1 
16  8 
17.5 
182 
18.9 
19.6 
20  3 
21. 
21.7 
22.4 
23  1 
23.8 
24.5 
2.5. 2 
259 
26.6 
27  3 
28 
287 
29.4 
301 
30.8 

31  5 

32  2 
329 

33  6 

34  3 
35. 
35.7 
364 
37  1 
378 
38-5 
39  2 
39  9 


Std.      Std. 


I 

» 

4 

O 

7 

O 
lO 

1 

8 

n 

4 

7 


.8 

1.6 

2.4 

3.2 

4. 

48 

5.6 

64 

7.2 

8. 

8.8 

9.6 

10.4 

11.2 

12. 

12.8 

13.6 


»;i4.4 
»|15.2 
»«!l6. 
Jjl6.8 
«17.6 
a  18  4 
4  19.2 
B20. 
«20.8 
''j2l.6 
'*22.4 


0 

ao 
] 
s 
a 

4 

a 
o 

7 
8 
O 
40 
1 
8 

a 

4 

a 
o 

7 

8 

o 

so 

] 

8 

a 

4 
S 
6 


23.2 
24. 

24.8 

25.6 

26  4 

27.2 

28. 

28.8 

29.6 

30.4 

31  2 
32. 

32  8 

33  6 
34.4 
35.2 
36. 
36.8 
37.6 
38.4 
39.2 
40. 
408 
41.6 
42.4 
43  2 
44. 
44.8 
45.6 


Sill 


POR. 


.9 

1.8 

2.7 

3.6 

45 

54 

6  3 

7.2 

81 

9 

99 
10.8 
117 

12  6 

13  5 
14.4 
15.3 
16.2 
17.1 
18. 
18.9 
19.8 
20  7 
21.6 
22.5 

23  4 

24  3 

25  2 
26.1 
27. 
27.9 
28  8 
29.7 
30  6 
31.5 
32.4 
33  3 
34.2 
351 
36. 
36.9 
37.8 
38.7 
39.6 
40  5 
41.4 
42.3 
43.2 
44.1 
45. 
45  9 
46.8 
47  7 
48.6 
49.5 
50.4 
51.3 


Std. 


I 

:» 

4 

« 

7 
{< 
0 
!• 
1 

a 
a 

4 

ff 

0 


H 

U 

81) 

I 

a 
a 

4 


1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9 

lu. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1.5. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
«25 
«26. 


7 

8 
f» 

ao 
1 

a 


7 

8 

O 

SO 

] 

8 

a 


Pm. 


27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33 
4134. 
'5135. 
«36. 
'"137. 

"39. 
4«|40. 
«|41. 
S42. 
»:43. 
444. 
*5!45. 
«46. 


47 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 


1  in 


std. 


4.54. 

S55. 
656. 

7I57. 


98 
O 

60 
1 
8 

a 
4 
5 

6 

7 

8 

O 

70 

1 

«> 

a 
4 

o 

7 

8 

O 

80 


a 
4 

a 
o 

7 

8 

» 

00 

1 

8 

a 
4 

a 
o 
7 

8 
O 
100 
800 
»(M» 
1(M> 

<H»0 
700 
80O 

»oo 

1000 
800<» 

:u»oo 

4000 

[sooo 
loooo 


U  Iti 


Rtd. 


29. 

29  6 

30. 

306 

31. 

315 

32. 

32.5 

33. 

33  5 
34. 

34  5 
35. 

35  5 
36. 
3t\5 
37. 
375 
38. 
38.5 
39. 
39.5 
40. 
40.5 
41. 
41.5 
42. 
42.5 
43. 
43.6 
44. 

44  5 
45. 

45  5 
46. 
46.5 
47. 
475 
48 
48  5 
49. 
49.5 
50. 

100. 

150. 

200. 

250. 

300. 

350. 

400. 

450. 

500. 
1000. 
1500. 
2000. 
2500. 
3000. 
48 


406 

41.3 

42. 

42.7 

43.4 

44.1 

44  8 

455 

46.2 

46.9 

47.6 

48  3 

49. 

49.7 

50.4 

51  1 

518 

52.5 

53.2 

539 

54  6 

55  3 
56. 
56.7 
67.4 
58.1 
58.8 
595 
60  2 
60  9 
616 
62.3 
63. 
63  7 
64.4 
65.1 
65  8 
66.5 
67.2 
67.9 

68  6 

69  3 
70. 

140 

210. 

280. 

350. 

42'». 

490. 

560 

630. 

700. 
1400. 
2100. 
2800. 
3500. 
4200. 


3  In 


Po^. 


Mil. 


581 
0 

60 
1 

8 

a 
4 

8 

; 

«! 

0 
70 

l| 

S 

4 
5 
6 
7 
8 
O 
8<» 
1 
8 

a 
4 
s 

6 
7 

8 

O 

00 

i! 

8 

4 
5 
6 
7 
8 
O 
100 
800 

ao<» 

4<»0 
5<M> 
000 
700 
800 
i>00 
KKX) 
8000 

aooo 

4<M)0 
SilOO 

0000 


8i  In 


Sid. 


46  4 

47  2 

48. 
48.8 
49  6 
50.4 

51.:^ 

52. 

52.8 

53.6 

54  4 

55.2 

56. 

5118 

57  6 

58  4 
59.2 
60. 
60  8 
61.6 
62  4 
63.2 
64. 

64  8 

65  6 
664 
67.2 
68. 
68.8 
69.6 
70  4 
71.2 
72. 
72.8 
73.6 
74  4 
75.2 
76. 
76.8 
77.6 
78.4 
79.2 
80. 

160. 

240. 

320 

400 

480. 

560. 

640. 

720. 

800. 
1600. 
2400. 
3200. 
4000. 
4800. 


62.2 
63.1 
54. 
54.9 

55.8 

56  7 

57  6 

58  5 
59.4 
60.3 
61  2 
62.1 
63. 
639 
648 
65.7 
66.6 
67  5 
68.4 
69  3 
70.2 
71.1 
72. 
72.9 
73  8 
74.7 
75.6 
76.5 
77.4 
78.3 
79.2 
80.1 
81 
81.9 

82  8 

83  7 

84  6 
85.5 
86.4 
87.3 
88  2 
89.1 
90. 

180. 

270. 

360 

450. 

540. 

630. 

720 

810. 

900. 
18110. 
2700. 
3600. 
4600. 
5400. 


3  In 


Std. 


58 

58. 

9 

59. 

60 

60. 

1 

61. 

8 

62. 

a 

63. 

4 

61. 

s 

65. 

6 

(Hi, 

7 

67. 

8 

68. 

0 

69. 

70 

70. 

1 

71. 

8 

12. 

a 

73. 

4 

74. 

s 

75. 

6 

76. 

7 

77. 

8 

78. 

0 

79. 

80 

80. 

1 

81. 

8 

82. 

a 

83. 

4 

84. 

s 

85. 

6 

86. 

7 

87. 

8 

88. 

0 

89. 

Wi 

90. 

1 

91. 

8 

92. 

a 

93. 

4 

94. 

5 

95. 

6 

!)6. 

7 

97. 

8 

98. 

0 

1)9. 

1(N> 

100. 

800 

200v 

a4M» 

300'. 

44N» 

400. 

504» 

500. 

60<» 

600.. 

70O 

700. 

8<H» 

800. 

000 

900. 

100<! 

1000.. 

aooo 

2000. 

aooo 

3000. 

4<MM) 

4000. 

5000 

5000> 

6OOO|600a 


U)0 


3i  &  25  feet  Staves. 


1  III 

Sid. 

Hd. 

i 

Pen 
1 

illn 

2ilii 

Fm. 
1 

a  ill 

8td 

P<H. 

"58 

lln 

liin 

Std 

Po^. 

•lln 

2iln 

Pta. 

Sin     f 

POK. 

.6 

Hi. 
.7 

Htd. 

Md. 

.Sfd 

Std. 

i 

.2 

.6 

.8 

14.5 

29. 

5H 

34.8 

40.6 

R8 

46.4 

.6 

1. 

S 

12 

1.4 

8 

16 

9 

14.7 

295 

tt 

35.4 

41.3 

0 

47.2 

:! 

.7 

1.5 

» 

1.8 

2.1 

4 

2.4 

0<l 

15. 

30. 

o<» 

36 

42. 

<IO 

48. 

4 

1. 

2 

4 

2.4 

2.8 

3.2 

1 
8 

a 

4 

s 

152 

30.5 

1 

36  6 

42.7 

1 

48.8    I 

R 

1.2 

2  5 

ff 

3. 

3.5 

S 

e 

7 

4. 

15.5 

31. 

2 

37.2 

43.4 

s 

49.6    1 

ft 

1.5 

3. 

n 

3.6 

4.2 

4.8 

15.7 

315 

a 

37.8 

44.1 

a 

50.4    i 

7 

1.7 

35 

7 

4.2 

49 

56 

16. 

32 

4 

38.4 

44.8 

4 

51.2    f 

8 

2. 

4. 

8 

4.8 

5.6 

9 

64 

1(5  2 

32  5 

R 

39. 

45.5 

R 

52.      1 

!» 

22 

45 

1> 

54 

6.3 

11 

72 

0 

16.5 

33. 

0 

39.6 

46.2 

0 

52.8    1 

10 

2.5 

5. 

10 

6. 

7. 

10 

8. 

7 

16.7 

33.5 

7 

40.2 

46.9 

7 

53.6     . 

1 

2.7 

5.5 

1 

6.6 

7,7 

1 

88 

8 

17. 

34. 

8 

40  8 

47.6 

8 

54.4 

» 

3. 

6. 

» 

7.2 

8.4 

s 

9.6 

0 

172 

34  5 

0 

41.4 

48.3 

U 

55  2 

:t 

3.2 

U5 

» 

7.8 

9.1 

a 

10.4 

70 

17.5 

35. 

70 

42. 

49. 

70 

5(;.   i\ 

4 

3  5 

7. 

4 

8,4 

9.8 

4 

11.2 

1 

17.7 

35.5 

1 

42  6 

49.7 

1 

56.8  1  1 

n 

3  7 

7.5 

n 

9. 

105 

R 

12. 

8 

18. 

36. 

2 

43.2 

50.4 

2 

57.6  1 

<i 

4. 

8. 

« 

9.6 

11.2 

0 

128 

a 

18.2 

365 

a 

43.8 

51  1 

a 

58  4  U 

7 

42 

85 

7 

102 

119 

7 

13.6 

4 

18.5 

37. 

4 

44.4 

61.8 

4 

59,2  f 

N 

4.5 

9. 

8 

10.8 

126 

8 

14.4 

S 

18.7 

37.5 

R 

45. 

52.5 

R 

60.      1 

U 

4.7 

95 

» 

11.4 

133 

II 

15  2 

0 

19. 

38. 

O 

45.6 

53.2 

0 

60  8    ' 

»^> 

5. 

10. 

»!» 

12. 

14. 

SO 

16. 

7 

&3 

192 

38  5 

7 

46.2 

53.9 

7 

61.6 

] 

52 

10.6 

1 

12.6 

14.7 

1 

16.8 

8 
0 

19.5 

39. 

8 

46  8 

64.6 

8 

62.4 

» 

5.5 

11. 

it 

13.2 

154 

» 

17.6 

19.7 

39.5 

0 

47.4 

55.3 

0 

63.2 

» 

57 

11.5 

:t 

13.8 

l»il 

a 

18.4 

80 

20. 

40. 

80 

48. 

6i). 

80 

64. 

4 

6 

12. 

4 

M4 

16.8 

4 

19.2 

1 

20.2 

4J.5 

1 

48.6 

56.7 

1 

64.8 

n 

62 

125 

a 

15. 

17.5 

R 

20. 

2 

20.5 

41. 

2 

492 

57.4 

65  6 

« 

65 

13 

i» 

15.6 

18.2 

0 

20.8 

a 

4 

a 

20.7 

41.5 

a 

49,8 

58.1 

a 

66  4  : 

7 

67 

13.5 

7 

16.2 

18.9 

7 

21.6 

21. 

42. 

4 

50.4 

58.8 

4 

67.2    i 

- 

7. 

14. 

8 

16.8 

19  6 

8 

22.4 

212 

42.6 

R 

'51. 

59.6 

R 

68. 

9 

7.2 

14.5 

» 

17.4 

20.3 

23.2 

21.5 

43. 

0 

51.6 

60  2 

O 

68  8 

no 

_ 

7.5 

15. 

:to 

18 

21. 

ao 

■m 

24. 

7 

21.7 

43.5 

7 

62.2 

60.9 

7 

69.6 

1 

7.7 

155 

1 

186 

217 

1 

24.8 

8 

22. 

44. 

8 

52  8 

61.6 

8 

70.4 

» 

8. 

1(5. 

» 

19.2 

22.4 

s 

25.6 

0 

22.2 

44  5 

0 

53.4 

62  3 

0 

71.2 

» 

8.2 

165 

» 

198 

231 

a 

26.4 

00 

22.5 

45. 

oo 

54. 

63. 

Ot» 

72. 

4 

85 

17. 

4 

20.4 

23.8 

4 

27.2 

1 

227 

465 

1 

54.6 

63  7 

1 

72.8 

n 

87 

175 

P 

21. 

24.5 

ff 

28. 

2 

23. 

46. 

2 

55.2 

644 

2 

73.6 

« 

9 

18. 

0 

21.6 

25  2 

0 

MM 

28  8 

a 

23.2 

46.5 

a 

55.8 

65.1 

a 

74  4 

7 

9.2 

185 

7 

22  2 

25.9 

7 

29.6 

4 

mm 

23.5 

47. 

4 

56.4 

6)8 

4 

75.2 

8 

i).5 

in. 

8 

22.8 

26.6 

8 
0 

30.4 

R 

23.7 

47  5 

R 

57. 

60.5 

.1 

76. 

0 

9.7 

19.5 

0 

23  4 

27.3 

312 

0 

24 

48. 

0 

67.6 

67.2 

0 

76.8 

4«  10. 

20. 

40 

24. 

28. 

40 

32. 

7 

24  2 

48.5 

7 

58.2 

67.9 

1* 
4 

77.6 

■;io.2 

20.5 

1 

24.6 

287 

1 
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Price  or  Freight  of  Deali  per  St.  Feterabarg  Standard, 
With  the  eqniyalent  rates  per  Quebec  Standard,  in  Sterling,  and  in  Carrency  at  0} 

per  cent  premiam  of  Exchange. 
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Eqaivalent  Rates  of  Freight,  for 
Sqaare  Timoer  per  load,  and 
for  Seals  per  Feteribnrg 
Standard. 
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1  Quebec  Standard  Deal  contain  2  feet  3  inches  and  6  parts  cubic. 

100  Quebec  Standard  Deals  contain  229  feet  2  inches  cubic,  or41S  loads — 
or  2750  feet  board  measure. 

240  Quebec  Standard  are  equal  to  11  loads. 

To  convert  Quebec  Standard  into  Petersburg  Standard,  add  |rds  of  the 
quantity,  and  divide  tbe  sum  by  120,  and  the  remainder  by  30. 

The  Petersburg  Standard  hundred,  being  120  pieces,  of  12  feet  by  11 
inches  by  IJ  inch,  and  the  Qneb  c  Standard  hundred,  100  pieces  of  12  leet  by 
11  inches  by  2^  inches. 

100  Quebec  Standard  Deals  are  equal  to  1  Hd.  1  Qr.  16  Pes.  of  Petersburg 
Standard. 

1  Petersburg  Standard  hundred  is  equal  to  72  Q'leboc  Standard. 

1  Petersburg  Standard  hundred  contains  3ijs  loads. 
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